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Supertester 680 


BREVETTATO. 


Sensibilità: 20.000 ohms x volt 


Con scola a spacchio a STSUMfNTO A NUCUO MAGNmCO 
scharmato contro I campi magnatici astarnllll 
Tutti I circuiti Voltmatrici a Amparomatricl In C.C. 
a C.A. di guasto nuovissimo modallo ftOE montano 
raslstanxa spaclali tarata con la PflECtSIONE ECCEZfONAU DEUO 03% Il 

IO 

VOiTt C.C.: 

VOifS CJk.: 


km. C.C : 
km CM.z 


nkTtkUlA 

CAPkcnk't 

rtiOUtMZA 
V uscirà: 
occiacLS 


con MAStbllItè e 20 000 Ohms por Volt: 

SO V. . 200 V. . 900 V 0 tOOO V C C 
con sonolbilltà di 4 000 OiMns por Volt: 

290 V. . 1000 V 0 2900 Volti C A 
MpA . SOOpA . ImA • 90mA • SOOmAofA. C C 
290 nA 2SniA 29 mA 290 mA • 2 J Amp C A 

Q t 10 • Q X 1 • Q s 10 • Q K 100 • Q ■ 1000 • Q s 10000 
(por lotturo di 1 doclmo di Ohm hno i 100 Mofiohms) 
di 0 ■ 10 Mipiohmi 
diOiSOOOidiOi SOOOOO pf 
200 Microlvod 

0 ^ snn a 0 ^ ntititì u« 

2 V. . 10 V. . 90 V. • 290 V. • 1000 V i 2900 V 
di — lOdSi 4>02dS 



tir liti pIpitico trdrinQlbili 
Circuito olotlrlco con ipo 

clili aspiiltlso piv li som 
pinsi K iwi dofll irroH dovuM 

a l sholsi di tiwpiriiMri H, 
irta StNZA COMMUTATOSI 
i aulndi illmlnosloni di suotti 
mo cc inlcl. di contini imporfoni. 

• minor focllltà di orrori noi 
pMioro di uni portiti ill'iltri 
li TfSTta OAUf INMUMtBfVOil 

ratsTAZiOMi li Ti S T ia ms i lAOia 
TICNICI to lifTTaOTfCNlCl StU' ISlOfirTI I 



inoltri vi è lo pooiibilitè di oilondoro incori mosoiormonti lo proiloiloni 
dii S oporti i tm MS f con occosiori ippoiltomonlo progittili dolio IC f. 

1 principili 

o Jonofllo modilli • Smpir c lwm • por Corronlo Alterniti 

2J • 10 • 29 - 100 • 290 0 900 Ampèros CA 

M2 I.C I 

90 • 100 Ampèros C C 
iltisslmo sonsibiliU 
di —20 0 4 200«C 

Irs s isrmsiBii mod SIS pm Amp C.A.; Sortoti 290 mA 
1 A 9 A 29 A 100 A C A 

Suntils mod IS por provo di AiTA TlNSlONf 29000 V. C C 
i u s mo tr o por portili di 0 i 1S 000 Uis mod 24 

li TISTU MINO INOOMaSANTI (mm 12S s SS i 32} 

CON ÌA SIU* AMSIA scaia (mm SS i M) 

Sonnollo iuporlori intoromomo in CSISTAi 
ontiurto li TfSna SlU SOSUSTO SIU 

sfMSiiCf slu paiciso* 

Spoclilo circullo ilottrieo Srovottoi 
di noitro iocluilvi concoilono chi 
unttomonli od un limltotoro ototlco 
pormotti olio itrumonle indico- 
loro od ol roddriuotoro o lui 
•ccopplito. di potor oopportoro 
•ovroccorlchl occidonuli od 
orronot oncho mlllo volti ou- 
poriori olio portoti ocolto* 

Strumonto ontiurto spi- 
doli s osponsioni iiootlcho 






















ITA^ 

RESISTENZE 


3.,.rU.Ur 680 lS.ri'r^Zn 

4 Brevetti Internazionali Sensibilità 2 0.000 ohms x volt 

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schernìato contro i campi magnetici esterni 111 
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano 
A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0.5%ll 



IO CAMPI DI MISURA C 

PORTATE III 


VOITS C A.: 11 ptrUlt dj 2 V a 2SOO V massim 

VOLTI ex.: 13 partale: da 100 mV a 2000 V 

AMP ex.: 12 porute. da 50 uA a 10 Amp 

AMP e A ; 10 parlate; da 250 ||A a 5 Amp 

OHMS; I partale: da 1 decimo di ohm j 

Aiealataradi 100 Mafaohms 

ICATTANa 1 partala: da 0 a 10 Mepaohms 

FAEOUCNZA: 2 partala: da0a 500ada0a 5000 H/ 

V USeiTA; $ panate, da 10 V a 2500 V 

DCeiiriS: 10 Hrtata; da — 24 a ^ 70 dB 

CAPAeiTA*: 6 panate; da0a 500pf*da0a 

0.5 |(F e da 0 a 20 000 |if m quattro scaie 
Inoltra vi è la possibilità di estenderà ancora 
macfiormante la prestazioni dal Sapanastar §00 ■ 
con Kcassori appositamanta proiettati dalla I C.£. 

Vedi illustrazioni a descrizioni P'usotto riponete 
Circuito aiettrtco con speciale Oiipiaitlaq par la 
catane a gana dafli arvari datali afH sbatzi di 
lataratara 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor 
zamento dall'indica a quindi una rapida lettura 
Limitatore statico che permette allo strumento indi 
catora ed al raddrizzatore a lui Kcoppiato. di potar 
sopportare sovTKcarichi Kcidentali od erronei anche 


'^*c0rd di ampiezza del quadrante e minimo Ingombro I (mm. I28>95i32) 
'^*c9rd di precisione e stabiiità di taratura I 
^^écerd di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura I 
^^écùrd di robustezza, compattezza e leggerezza! (300 grammi) 
Rècord di accessori supplementari e complementari I (vedi sotto) 
^^icerd di protezioni, prestazioni e numero di portate f 



IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI III 


nule volta superiori alla portata scelta!!! 

Strumento antiuno con spKiali sospensioni elastiche Fustbila. con canto ricambi, a protezione errata inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmatrico. 
Il marchio • I Ci. • è laranzia di superiorità ad avancuardia assoluta ad indiscussa nella profettazione e costruzione degli analizzatori péti completi e perfetti. 

Issi infatti, sia m Italia che nel monde, seno sempre stati i pni puerilmente imitati nella forma, nella prastaziam. nafta castruziana a perfine aai ngmara dal modailei! 

0i CIÒ na siamo orgogliosi poiché, coma disse Horst Franga • L'Imitazfaea è la miglierà atprastéaea dairamméraaiene! ». 

Pff£220 SPECIAlf propagandistico 12.500 franco nostro stabilimento completo di puntali, pila a manuale d'istruzione. Par pagamenti airordina. od 
alla consegna. dal relativa aslaccia antiurto ad antimKChia in rasinpalla speciale resistente a qualsiasi strappo o iKeraziona. Detto astuccio da noi 

•ACVCTTATO permetta di adoperare il tester con un’inclinazione di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doppio fondo non visibile, può contenere 

oftre ai puntali di dotazione, anche molti altri Kcessori. Colore normale di serie del SUPCITISTCA UOI: amorente; a richiesta; grigio. 


ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI “SUPERTE8TER 680" 


PNV* TUMISTOtS 

t noli 

réHt t*tt 
HO! 11 } r e t 

Esso può eseguire tut 
te le seguenti misu¬ 
re Icbo (Ico) • lebo 
(leo) • keo • Ices • 
ker • Vee sat • Vbc 
hFE (B) per i TRANSISTORS e VI • Ir 
per è diodi. Mimmo peso; 250 gr • 
^imo ingombro 128 i 85 i 30 mm • 
Pretae l. • M completo di astuccio • 
pila • puntali e manuale di istruzione 




VflTMITIO ELITTIONICf 
cen IraRSisteri • affette di 
campa 9V) MOO IX.I. MI 
Resistenza d'ingresso = 11 
Mohm • Tensione C.C.. da 
100 mV a 1000 V. • Tensio¬ 
ne picco-pkco: da 2.5 V. a 
1000 V. • Ohmetro; da 10 Kohm a 10000 Mohm • Im 
pedenza d'mgresso P.P = 1.6 Mohm con circa 10 pF 
parallelo • Puntale schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni: VX.C.; V- 
pkco-picco; Ohm Circuito elettronico con doppio stadio 
diHertnziale. • ^4» Mtta prepatanditlice 1 ft.MC 
completo di puntali • pila t manuale di istruzione. 



TIASFOIIIà 
TORE I C.E 
MOO. 010 

per misure am- 
perometrkhe 
in CA Misu¬ 


re eseguibili; 
250 mA . 1-5-2S-50 e 100 
Amp CA. • Dimensioni 60 1 
I 70 1 30 mm. • Peso 200 gr. 
Preae Mtle l. 1000 com¬ 


pleto di astuccio e istruzioni. 


A T E N A 0 l 1 A 

per misure tmperome- 
triche immediate m CA 
senza interrompere 1 
circuiti da tummare • 

7 portate 250 mA - 
2.5*10-25-100-250 e 
500 Amp ZA. • Peso 
solo 290 grammi. Tascabile! 
l. 7.000 completo di astuccio, istru¬ 
zioni e riduttore a spina Mod. 29. 



PUNTALE PER AITI TENSIONI 

MOO II I.C.L (25000 V CC) 



Prezzo netto L. S100 


lUIMIIRO MOO 24 I.C I 
a due scale da 2 a 200 Lui e da 
200 a 20.000 Lui. Ottimo pure co¬ 
me esposimetro" 



Prezzo netto L. 3 ORO 


IONIA PROVA TCMPIIATNOA 

istantanea a due scale: 

da — 50 a -I- 40«C 
• da ^ 30 a ^ 200*C 

- f - 1 > ’ Uj h 

Prezzo netto l. 1.000 


SHUNTI SUffUMCNTAAl (100 mV 1 
MIO 22 IX.L portate andie- 
fometnehe 25-50 e 100 Amp C C. 

a iiiii .Éi 

Prezzo nette l. 2 000 cad 


Do 


O. 



MIA MUTILIAa S9/f0 
«osmi MII.AIÌO • TKi.. 


MIONIKOKItM OATZAI.OONI ONATUITI Al 



































ne vale proprio la pena! 





un completo 
impianto 

Hi-n 

1 amplificatore stereo 
Potenza d'uscita totale: 18 W 
Risposta di frequenza: 20 20.000 Hz ± 1 dB 

Impedenza: 8 n 

Sensibilità pick-up piezoelettrico: 250 mV su 1 M Q 
Sensibilità ausiliario: 250 mV su 47 k lì 
cod. GA.C. ZA/08004)0 



1 cambiadischi stereo « ELAC • 
modello 161 
quattro velocità 
completo di cartuccia 
cod. G.B.C. RA/043(M)0 

2 diffusori 


...tutto 

per L 49.500 


Potenza nominale. 7 W 
Risposta di frequenza: 50 -f- 13.000 Hz 
Impedenza: 8 n 
con un altoparlante di tipo speciale. 

cod. G.B.Q. AA/080S-00 

in vendita presso I migliori rivenditori 


i 














PRBENTA UNA PARH DEUA SUA 
PRODUZIONE 



MICROFONI ■ DIFFUSORI A TROMBA ■ UNITÀ MAGNETODINAMICHE ■ COLONNE SONORE ■ MISCELA¬ 
TORI ■ AMPLIFICATORI BF ■ CENTRALINI ■ ALTOPARLANTI PER HI-FI ■ AMPLIFICATORI STEREO HI-FI ■ 
CAMBIADISCHI ■ CASSE ACUSTICHE 


QPF REGGIO EMILIA Via Notar! Tel. 39.265-44.253 

ImUr 20145 MILANO Via Giotto 15 Tel. 468.909 



































È IL PAFUICUMra 
QUELLO CHE CONTA 



Ingrandite in casa le vostre fotografie! 


Con un ingranditore OURST è facile, è divertente e... la spesa è 
modesta. Ingrandire le fotografie diventerà l’hobby di tutta la famiglia. 



Durst J 35 

L'ir>granditore ideale per chi af¬ 
fronta per la prima volta la • ca¬ 
mera oscura •. Per negative di for¬ 
mato 26 X 26 e 24 X 36 mm. Ingran¬ 
dimento massimo sulla tavoletta 
base: 24 x 30 cm. Testata girevole 
per proiezioni sul pavimento. Con 
obiettivo Iseo iseorit 1 :5.6 f - 
SO mm L 22.200 



Durst M 300 


Ingranditore-riproduttore per nega¬ 
tive fino al formato 24 x 36 mm. In¬ 
grandimento massimo sulla tavo¬ 
letta base: 24 x 30 cm: con proie¬ 
zione a parete: illimitato. Possibilità 
di correzione delle linee cadenti. 
Con obiettivo Iseo Iseorit 1 :4.5 f = 
50 mm L. 43.600 



Durst M600 


Ingranditore-riproduttore per nega¬ 
tive fino al formato 6x6 cm. In¬ 
grandimento massimo sulla tavolet¬ 
ta base; 40 x 50 cm; con proiezione 
a parete: illimitato. Ottiche inter¬ 
cambiabili da 28 a 80 mm. Con 
obiettivo Schneider-Durst Compo- 
nar 1 :4.5 f = 75 mm l 73.000 



Inviamo a richiatta il libretto 
•L'ingrandimento fotografico* con¬ 
tro rimetta di L. 250 per tpete. 
Richiedeteci gratit I teguenti pro- 
tpetti: 

• 6 


RicMedelt i teguenU oputeoU; 


Ingrafìdite le foto in casa □ 

Guida per il dilettante □ 

Durst J 35 □ 

Durst M300 □ 

Durst M600 □ 

Listino prezzi □ 

ERGA S.pJL 


concess ionaria esclusiva per ritalla 
20124 Milano - via M Macchi, 29 
















ì9Ctìicé d«ll« Fotofabbrìcazione 
(Foto archivio Kodak) 
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Si può affermare — senza tema di smentita — che non esista tecnico 
elettronico, professionista o dileHante, che non abbia provato, almeno 
una volta, a realizzare un radioricevitore funzionante a reazione. Ebbene, 
pur ammettendo che i radioricevitori di questo tipo sono stati descritti 
su tutte le riviste di elettronica nelle forme più varie, riteniamo interes¬ 
sante presentare questa realizzazione che si distingue por alcune impor¬ 
tanti caratteristiche: le sue prestazioni sono infatti del tutto paragonabili 
a quelle di un ricevitore tascabile del tipo supereterodina, per quanto 
riguarda la sensibilità, mentre — agli effetti della qualità della riprodu¬ 
zione sonora — le prestazioni possono risultare persino molto migliori, 
a patto che si faccia uso di un altoparlante di dimensioni adeguate. 




Questo ricevitore può essere rea¬ 
lizzato con minima spesa, con di¬ 
mensioni sufficientemente piccole per 
consentire all'utente di portarlo in 
tasca come una comune radiolina, e 
con la certezza di costruire un vero 
e proprio ricevitore che consente di 
ascoltare non soltanto le emittenti lo¬ 
cali, ma anche numerose emittenti 
straniere. 

Inoltre, grazie alTint^^ambiabilità 
delle bobine, è anche possibile adat¬ 
tare il circuito di selezione di ingres¬ 
so per la ricezione delle onde corte, 
con risultati non molto inferiori a 
quelli riscontrabili agli effetti della ri¬ 
cezione in onde medie. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

La figura 1 illustra il circuito elet¬ 
trico del ricevitore: seguendo tale cir¬ 
cuito, è facile constatare che attraver¬ 
so la capacità CI, le onde radio cap¬ 
tate dall'antenna vengono applicate 
ad una estremità della bobina di sin¬ 
tonia LI. Questa bobina è munita di 
una presa praticata alla distanza di 
poche spire rispetto al terminale infe¬ 
riore facente capo a massa: da que¬ 
sta presa viene prelevato il segnale 
da inoltrare nel ricevitore, e ciò per 
migliorare il fattore Q della bobina, 
con conseguente miglioramento della 
selettività, anche se ciò comporta un 
lieve sacrificio agli effetti della sensi¬ 
bilità del ricevitore. 


C2 è un minuscolo condensatore va¬ 
riabile, avente una capacità massima 
di 365 pF, ed una capacità minima 
(residua) di 8 pF. Grazie a tali valori, 
è assai facile allestire una bobina cilin¬ 
drica a strato singolo, che consenta di 
esplorare l'intera gamma delle onde 
medie compresa tra 535 e 1.600 kHz. 
Inoltre, dimensionando opportunamen¬ 
te l'eventuale bobina per la ricezione 
delle onde corte, è possibile esplo¬ 
rarne una sezione abbastanza estesa, 
tanto da ricevere le principali emit¬ 
tenti ricevibili in Italia. 

Questo condensatore viene fornito 
completo di manopola graduata, per 
la gamma OAA e di dispositivi di 
fissaggio. 

Tramite la capacità C3, il segnale 
ad AF selezionato dal circuito riso¬ 
nante L1-C2, e prelevato dalla presa 
intermedia, viene applicato alla base 
del transistor Tri, funzionante da sta¬ 
dio rilevatore a reazione. 

Sul collettore di questo transistor, 
oltre ai segnali rivelati a BF è dispo¬ 
nibile anche TAF residua, consistente 
nelle semionde monopolari che sus¬ 
sistono dopo la rivelazione. Tali im¬ 
pulsi ad AF vengono fatti passare at¬ 
traverso la bobina L2, accoppiata in¬ 
duttivamente con LI, il che determina 
il verificarsi della necessaria reazione, 
che permette di px>rtare al massimo 


la sensibilità del ricevitore, senza ri¬ 
correre all'impiego di stadi di am¬ 
plificazione supplementari. 

In serie all'emettitore di Tri è pre¬ 
sente la resistenza semifissa PI, me¬ 
diante la quale è possibile prestabi¬ 
lire al valore opportuno la polarizza¬ 
zione di base del primo stadio, con¬ 
trollando in tal modo l'efficacia del 
controllo di reazione propriamente 
detto, costituito dal potenziometro P2. 
Infatti, con la variazione di P2, è pos¬ 
sibile regolare la reazione al valore 
opportuno per ottenere la massima 
intensità del segnale in funzione del¬ 
l'intensità del segnale captato dal¬ 
l'antenna. 

Il segnale rivelato a BF si svilup¬ 
pa ai capi della resistenza R2 in se¬ 
rie al circuito di collettore, e viene 
prelevato tramite la capacità C6, che 
lo trasferisce sulla base del secondo 
stadio, Tr2, che funge da stadio pre- 
amplificatore di BF. Nei confronti di 
questo stadio, R4 ed R5 ne stabilisco¬ 
no la polarizzazione di base, unita¬ 
mente al gruppo R7-C8, in parallelo 
tra loro ed in serie all'emettitore. Il 
segnale amplificato si sviluppa ai ca¬ 
pi della resistenza di collettore R6, dal 
terminale inferiore della quale esso 
viene prelevato tramite la capacità 
C7, ed applicato ai capi del potenzio¬ 
metro P3, munito di interruttore, che 
funge da regolatore di volume. 


624 
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^•9- 1 * Circtfito •l•nrke rMlioric«vitor« fwfiiìoiMiitv • fr« trantitfor. 
Il primo ttadio è v« rivoUtoro • rooiiooo. pcowifto di doo comandi 
di coi uno por la ropolasiono dalla polartaiaxiono di baco, od uno por 
doaaro la vara o propria roaxiono. Irl funpo da stadio proamplHIcaforo 
di bassa froquonia, o Tr3 è lo stadio Anala, cbo sviluppa la potonxa 
acustica di uscita. 
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F»9 2 * lllwtlraiiofi# •ckMMfk^ 4«IU d«i <ompon#fiti, tracciata aanca tanar canta 

dalla Ura diaaantiani affatthra. La aaiiona aiipariara illuatra la baaatta vkta dal lata dai 
compananti, laantra la aaciana infariara illwtfra la madasmia baaatta ribaltata varaa il baaaa, 
par naattara ia avidania la ralativa canna aai aai. Si rawmanti — nai mantaffia — di riapat 
tara la palaritè dalla capacitè alattraliticba. 


Una delle particolaritè più interes¬ 
santi di questo ricevitore consiste nel 
fatto che la rivelazione, anziché nel 
modo convenzionale tramite un diodo 
a cristallo, viene ottenuta appunto 
mediante un sistema di rivelazione a 
reazione. Inoltre, il controllo di volu¬ 
me non viene applicato direttamente 
dopo la rivelazione, bensì dopo lo 
stadio preamplificatore di BF. Grazie 
a questa particolare disposizione, la 
curva di responso risulta pressoché 
uniforme indipendentemente dalTam- 
plificazione stabilita nediante il con¬ 
trollo di volume P3. 

Il cursore di P3 applica il segnale 
di bassa frequenza amplificato, con 
l'ampiezza dosata da chi fa uso del 
ricevitore, alla base del transistor fi¬ 
nale Tr3, tramite la capacitè C9. An¬ 
che nei confronti di questo stadio, la 
polarizzazione di base viene stabi¬ 
lita ad opera delie resistenze R8 ed 
R9, nonché ad opera del gruppo di 
polarizzazione C11 ed RIO, in pa¬ 
rallelo tra loro ed in serie all'emetti¬ 
tore. 

In serie al circuito di collettore del¬ 
lo stadio finale é presente il primario 
dei trasformatore di uscita T, in pa¬ 
rallelo al quale si trova la capacitè 
CIO, avente il compito di sopprimere 
il soffio inevitabilmente presente in 
questa parte del circuito, e di am¬ 
morbidire i suoni rendendoli assai 
più gradevoli. Comunque, agli ef¬ 
fetti pratici, la capacitè CIO può es¬ 
sere eventualmente omessa, ottenen¬ 
do cosi una riproduzione più accen¬ 
tuata delle frequenze acute. 

Per evitare che eventuali accop- 
piamenti induttivi possano determina¬ 
re fenomeni di oscillazione o di di¬ 
storsione, un capo del secondario del 
trasformatore T facente capo alla bo¬ 
bina mobile dell'altoparlante AP é 
collegato direttamente a massa. 

La capacitè CI2 ha il compito di 
stabilizzare ia tensione fornita dalla 
batteria B. 

L'interruttore I in serie al lato po¬ 
sitivo della batteria di alimentazione 
viene azionato contemporaneamente 
all'inizio della rotazione dei poten¬ 
ziometro P3, come accade nella mag¬ 
gior parte dei radioricevitori. 
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LA REALIZZAZIONE 


Come tutti i montaggi a carattere 
sperimentale, questo ricevitore può 
essere costruito mediante una basetta 
di materiale isolante, sia con collega- 
menti convenzionali, sia col sistema 
del circuito stampato. 

La figura 2 indica la disposizione 
più consigliabile dei componenti, e 

— sebbene essa non sia stata trac¬ 
ciata tenendo conto fedelmente delle 
loro dimensioni effettive — può ser¬ 
vire validamente da guida per la 
realizzazione. 

Nella parte superiore la basetta 
viene illustrata dal lato dei compo¬ 
nenti, ed in essa si osserva un picco¬ 
lo pannalo disposto in senso perpen¬ 
dicolare rispetto alla basetta propria¬ 
mente detta, al quale pannello vengo¬ 
no fissati i due potenziometri P2 e 
P3, tra i quali si trova il condensatore 
variabile C2. 

Per il fissaggio della bobina, te¬ 
nendo conto della possibilità di sosti¬ 
tuirla con quella adatta alla ricezione 
della gamma delle onde corte, è sta¬ 
to previsto l'impiego di una presa 
da pannello a cinque poli, e di uno 
zoccolo a cinque piedini, sul quale la 
bobina viene fissata. 

Nella figura, l'altoparlante è rap¬ 
presentato nella sua forma ellittica, 
tuttavia, volendo, esso può essere 
sostituito da un altoparlante a cono 
normale, purché il diametro utile del 
cono sia di almeno 80 millimetri. 

La parte inferiore della medesima 
figura illustra la basetta ribaltata ver¬ 
so il basso, in modo da mettere in 
evidenza le connessioni facenti capo 
ai vari componenti. 

In pratica, il costruttore farà bene 

— una volta ottenuto tutto il materia¬ 
le necessario — a disporre i compo¬ 
nenti sulla basetta nelle posizioni illu¬ 
strate, segnando la posizione per i va¬ 
ri fori. Effettuata la foratura della ba¬ 
setta, potrà poi procedere con la sal¬ 
datura delle diverse connessioni. 

La figura 3 illustra in A ed in B la 
forma tipica delle bobine che il letto¬ 
re potrà realizzare per ottenere la ri¬ 
cezione della gamma delle onde me¬ 
die, e della gamma delle onde corte. 
Entrambe sono avvolte su di un sup¬ 
porto isolante cilindrico, che può esse¬ 
re del solito cartone bachelizzato che 
si usa per la realizzazione a mano di 


A 



bobine cilindriche, con un diametro 
esterno di 15 millimetri. Per la gam¬ 
ma delle onde medie, LI consta com¬ 
plessivamente di 110 spire avvolte 
strettamente affiancate l'una all'altra, 
con conduttore di rame smaltato della 
sezione di 0,2 millimetri. La presa 
intermedia facente capo a C3 viene 
ottenuta raddoppiando ed attorciglian¬ 
do a treccia lo stesso conduttore con 
cui viene avvolta la bobina, e viene 
praticata alla quindicesima spira a 
partire dai terminale inferiore di mas¬ 
sa. Alla distanza di circa due milli¬ 
metri dal terminale opposto a quello 
di massa, ossia dal terminale facente 
capo alla capacità CI in serie all'an¬ 
tenna, viene avvolto rìei medesimo 
senso l'avvolgimento L2, costituito da 
30 spire dei medesimo tipo di con¬ 
duttore, anch'esse strettamente affian¬ 
cate tra loro. I cirìque terminali vanno 
fissati al supporto cilindrico facendoli 
passare attraverso appositi fori prati¬ 
cati con un punteruolo. 

Nei confronti invece della bobina 
per onde corte, LI consta complessi¬ 
vamente di 18 spire, avvolte con con¬ 
duttore di rame smaltato della sezio¬ 
ne di 0,6 millimetri, che possorìo es¬ 


B 



sere spaziate l'una dall'altra distan¬ 
ziandole in modo uniforme di 0,6 mil¬ 
limetri. Ciò viene fatto semplicemente 
avvolgendo contemporaneamente due 
conduttori, dello stesso tipo, di cui uno 
resterà poi fissato alla bobina, mentre 
l'altro verrà tolto ad avvolgimento ul¬ 
timato. La presa intermedia viene sal¬ 
data alla terza spira a partire dal ter¬ 
minale inferiore. L2 consta invece di 
5 spire affiancate, avvolte con condut¬ 
tore di rame smaltato della sezione di 
0,4 millimetri, alla distanza di circa 
3 millimetri dal terminali superiore di 
LI, facente capo all'antenna. 

In entrambe le bobine, si hanno 
pertanto cinque terminali, di cui tre 
per LI e due per L2, che — dopo 
essere stati puliti all'estremità, do¬ 
vranno essere saldati nella punta dei 
piedini dello zoccolo a cinque piedini. 
Naturalmente, occorrerà disporre di 
due zoccoli identici tra loro quando si 
desidera la possibilità di passare dalla 
ricezione delle onde medie alla rice¬ 
zione delle onde corte. Il suddetto zoc¬ 
colo verrà poi inserito nell'apposito 
supporto a cinque contatti, rappre¬ 
sentato in forma indicativa in entram¬ 
be le sezioni della figura 2. 


5, 


.ì 2 3 45. 


SALDARE I TERMINALI 
Al PIEDINI DELLO ZOCCOLO 


Fie. 3 • A rapprmnta U dbpoftliioiM d# 9 ti •vvoleiiiMfiti miIU bobUia destinata alla rkaiion# 
dalla onda madia, a § rappraaanta iiivaca la dìtposuiofia dagli awalgimanti svila bobina 
dastinata alla ricationa dalla onda corta. 
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Il lettore che volesse effettuare la 
commutazione dalle onde medie alle 
onde corte senza estrarre la bobina e 
sostiturla con un'altra, potrà ottenere 
questo accorgimento impiegando un 
commutatore a cinque vie due posi¬ 
zioni, che però non è stato rappre¬ 
sentato nello schema in quanto costi¬ 
tuisce una inutile complicazione. 

COLLAUDO E MESSA A PUNTO 

Una volta effettuate tutte le salda¬ 
ture, sarà bene eseguire un accurato 
controllo del montaggio, onde accer¬ 
tare che non esistano errori di colle¬ 
gamento, e che tutti i condensatori 
elettrolitici siano stati inseriti nel cir¬ 


cuito con la polarità opportuna. Nei 
confronti del trasformatore di uscita, 
si tenga presente che — in mancanza 
di un trasformatore adatto a funzio¬ 
nare con un unico transistor del tipo 
AC 128 — è possibile usare un tra¬ 
sformatore per circuito in controfase, 
adatto cioè a funzionare con due 
AC 128, del tipo contrassegnato con la 
sigla HT/2080-00 nel codice G.B.C., a 
patto che rimanga inutilizzata la pre¬ 
sa centrale del primario. In questo ca¬ 
so l'impedenza primaria risulterà mag¬ 
giore di quella effettivamente neces¬ 
saria, senza tuttavia alterare in modo 
apprezzabile il rendimento dello sta¬ 
dio finale, almeno per quanto riguar¬ 
da la potenza. 


Dopo l'esecuzione del controllo di 
cui sopra, sarà opportuno inserire la 
batteria, tenendo presente che il termi¬ 
nale rosso dell'attacco GG/0010-00 de¬ 
ve far capo a massa, mentre il termina¬ 
le nero fa capo al circuito di alimenta¬ 
zione dei collettori e delle basi dei tre 
transistor. Il terminale rosso deve pe¬ 
rò far capo a massa tramite l'inter¬ 
ruttore solidale col potenziometro P3, 
in modo che quando questo poten¬ 
ziometro viene ruotato completamen¬ 
te in senso antiorario — volume al mi¬ 
nimo — il ricevitore è spento in 
quanto la batteria risulta disinserita. 

Come prima operazione agli effet¬ 
ti della messa a punto è necessario 
predisporre un voltmetro per corrente 
continua tra il terminale superiore del 
trasformatore di uscita T e la massa, 
e verificare che tra questi due punti 
sia presente una tensione di 9 V non 
appena l'interruttore I viene chiuso. 
Successivamente, basterà ruotare per 
un certo tratto della sua rotazione il 
potenziometro P3 in senso orario, e 
variare la sintonia di accordo agendo 
sulla manopola del condensatore va¬ 
riabile C2, dopo aver collegato alla 
presa di antenna un segmento di con¬ 
duttore elettrico isolato (comune filo 
per collegamenti di tipo flessibile) del¬ 
la lunghezza di almeno un metro. Se 
l'emittente locale è in funzione, deve 
essere certamente possibile trovare 
una posizione di C2 che consenta la 
ricezione della suddetta emittente. 

Non appena si ottiene una ricezio¬ 
ne qualsiasi, per quanto debole essa 
sia, è necessario effettuare una prima 
regolazione del potenziometro P2, in 
modo da migliorare sia l'intensità sia 
la qualità della riproduzione. Sotto 
questo aspetto, occorre tener presen¬ 
te che esistono strette relazioni tra la 
regolazione di P2 e la regolazione di 
PI. Sarà infatti assai facile notare 
che sintonizzando il ricevitore sul¬ 
la emittente locale — è possibile tro¬ 
vare una posizione di P2 in corrispon¬ 
denza della quale l'altoparlante pro¬ 
duce un sibilo assai intenso, che oltre 
ad essere fastidioso per chi usa il ri¬ 
cevitore risulta fastidioso anche per 
chiunque altro faccia funzionare un 
ricevitore ad onde medie sintonizza¬ 
to sulla medesima frequenza, nel rag¬ 
gio di parecchie decine di metri. In¬ 
fatti, quando queste oscillazioni si 
producono, il transistor Tri funzio¬ 
na come stadio oscillatore, per cui 
l'antenna irradia una certa quantità di 



Pr«iso 
di Littine 


resistor* éé 10 kll - 1 4 W - 5% 

resistor* da 4,7 kS2 • 1 4 W • 5% 

ratiftora da 0,1 Mll -1 4 W • 5% 

ramtora da 47 kil - 1 4 W . 5% 

raaislora da 1S kil - 1 4 W - 5% 

ratistora da 4,7 kll • 1 4 W • 5% 

rasittora da 1,5 kO • 1 4 W - 5% 

rasittora da 10 kll - l/4 W - 5% 

ratistora da 2,2 kll • 1 4 W • 5% 

ratistora da 120 11 - 1 4 W • 5% 

potanxiomalro tamilitso linaara da 470 TI 

potaniiomatro lo 9 aritmi<o da 22 kll 

potanxiomatro logaritmico da 10 kll cor» intarruttora 

condantatora a disco da 100 pF 

condansatora variabila miniatura 8 4^ 365 pF 

condansatora caramico da 470 pF 

condansatora alattrolitico da 10 ,lF 6 V 

condansatora in poliastara da 10 nF 

condansatora alattrolitico da 10 jiF 12 V 

condansatora alattrolitico da 50 :lF 12 V 

condansatora alattrolitico da 50 ^iF 6 V 

condansatora alattrolitico da 100 ^iF 6 V 

condansatora caramico da 4,7 nF 

condansatora alattrolitico da 100 |Lf 6 V 

condansatora alattrolitico da 100 ^iF 12 V 

transistor OC44 

transistor OC71 

transistor AC 128 

vadi tasto 

vadi tasto 

trasformatora d'uscita par OC72 
altoparlanta da 4 11 
pila Hallasans da 9 V 
prasa a cinqua poli da talaio 

spina a sai piadini — un piadino rimana inutilisiato - 

attacco par pila 

manopola 

basatta in matariala isolanta — vadi tasto — 
scatolaHa in plastica — vadi tasto — 


OR 007147 
OR 0071-71 
DR/0072-35 
OR 0072-19 
DR 0071-95 
DR 0071-71 
DR 0071-47 
OR/007147 
DR/0071-55 
DR/0070.95 
OP 0311-47 
DP 0853-22 
DP/0873-10 
BB 0110-66 
OO 0094-00 
BB 0110-90 
BB 3100-10 
BB/1980-20 
BB 3370-10 
BB/3380-10 
BB 333040 
BB/3340-10 
BB 0140-47 
BB 3340-10 
BB 3390-10 


HT 2080-00 
AA 044442 
11/0762-00 
GQ 427040 
GO 3810-00 
GG 0010-00 
FF 0390-00 
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Equipaggiatevi 

con uno di questi due osciiioscopi versatiii da IO MHz 

...sono ad alta sonsibilità e portatili 


Quegli aM;illo$copi Mxidisfano le esigenze 
di impiego aria. mare, terra. La frequenza 
di alimentazione può *variarc da 40 u 
4W Hz c il basso consumo permette Tim- 
piego lontano dalle reti di alimentazione 
mediante convertitori CC/CA. l/utilizza- 
zione di elementi allo stato solido assicura 
un elevato grado di affidamento e versati¬ 
lità di impiego nelle più disparate condi¬ 
zioni di lavoro. 

Scegliete lo strumento secondo le Vostre 
esigenze! 

Il PM 3221 è uno oscilloscopio con scher¬ 
mo da 13 cm. superficie utile 10x8 cm. 


linea di ritardo incorporata, utilissima per 
applicazioni impulsive e calcolatori. La 
sensibilità è di IO mV/cm dalla CC. a 

10 MHz o 1 mV/cm dalla CC. a 2 MHz. 
La sincronizzazione c automatica u con 
controllo manuale di livello lino a 10 MHz. 

11 PM 3230 è uno oscilloscopio a doppio 
raggio con speciale tubo a raggi catodici 
« Side by Side » che permette una com¬ 
pleta scansione su tutto lo schermo. La 
sensibilità è di 20 mV/div dalla CC. a 
IO MHz o 2 mV/div dalla CC. a 2 MHz. 

La sincronizzazione è molto stabile c di 
facile regolazione. 


A richiesta saremo lieti di inviarVi le 
caratteristiche tecniche particolareggiate. 

Illuitrazlone: (sotto) PM 3221. (sopra) 
PM 3230 

Questi strumenti fanno parte di una vasta 
gamma di apparecchi elettronici di misura 
comprendente oscilloscopi, voltmetri, ge¬ 
neratori. analizzatori di transistori ed altri 
apparecchi di controllo la cui vendita ed 
assistenza è assicurata dalforganizzazione 
mondiale Philips. 

Chiedeteci il catali^o generale degli appa¬ 
recchi elettronici di misura. 



PHIUFS S.P.A.. Reparto PIT-EMA 
Piazza IV Novembre. 3 
MILANO . Tel. ém (Ini. 243) 


PHILIPS 





OSCILLOSCOPI 


















energia a radiofrequenza, che può 
costituire un'interferenza intollerabile 
negli altri radioricevitori funzionanti 
nei dintorni. 

Non appena si verifica tale inconve¬ 
niente, è quindi opportuno regolare 
PI in modo da sopprimere comple¬ 
tamente il fischio che si produce. In 
pratica, PI deve essere regolato in 
una posizione tale per cui — anche 
ruotando P2 completamente in senso 
orario, ossia spingendo al massimo la 
reazione — non si produce il fischio 
tipico che denuncia l'irradiazione di 
energia a radiofrequenza. 

Da ciò è assai facile intuire che la 
regolazione di PI deve essere effet¬ 
tuata una volta tanto in fase di mes¬ 
sa a punto del ricevitore, dopo di che 
la sua posizione non deve più essere 
alterata. Per questo motivo, il poten¬ 
ziometro PI è stato scelto di tipo se- 
mifisso, e non è accessibile dall'ester¬ 
no del ricevitore come lo sono gli 
altri comandi (P2, C2 e P3). 

Nell'eventualitè che non si riuscis¬ 
se ad ottenere il sibilo tipico della rea¬ 
zione, invertire tra loro i terminali di 
L2. In pratica, il suddetto sibilo deve 


poter essere prodotto affinchè la rea¬ 
zione funzioni, per essere poi sop¬ 
presso regolando opportunamente i 
potenziometri PI e P2. 

Una volta effettuata la regolazione 
di PI, il potenziometro P2 potrà es¬ 
sere tenuto costantemente nella sua 
massima posizione in senso orario, ed 
in tale posizione è possibile effettua¬ 
re la ricerca dell'emittente voluta 
agendo sul condensatore variabile C2. 
Non appena è stata raggiunta la sin¬ 
tonia sulla stazione che si desidera 
ricevere, P2 e P3 possono essere re¬ 
golati in un secondo tempo per otte¬ 
nere sia la migliore qualità della ri- 
produzione, sia l'intensità di riprodu¬ 
zione desiderata. In pratica, si potrà 
riscontrare che P2 agisce esattamen¬ 
te come il controllo di volume, con la 
sola differenza che esso interviene non 
soltanto agli effetti dell'intensità di 
riproduzione, ma anche agli effetti 
della sensibilità del ricevitore, soprat¬ 
tutto nei confronti di emittenti lonta¬ 
ne. Di conseguenza, P2 deve sempre 
essere regolato in modo da ottenere la 
migliore ricezione e con la maggiore 
intensità, mentre il vero e proprio vo¬ 
lume potrà essere corretto agendo in¬ 
vece su P3, come in qualsiasi altro 
apparecchio radio. 


CONCLUSIONE 

Volendo, l'apparecchio può essere 
racchiuso in una custodia plastica, 
provvista di un coperchio che, consen¬ 
ta l'accesso a tutti i componenti ed 
in particolare alla batteria di alimen¬ 
tazione. 

Sulla parte superiore dell'involucro 
può essere praticata un'apertura ret¬ 
tangolare, che può successivamente 
essere chiusa con un pannelo forato 
o con un telaietto recante una tela ab¬ 
bastanza robusta e sufficientemente 
tesa, attraverso la quale usciranno le 
onde sonore prodotte dall'altoparlan¬ 
te. I tre comandi sporgeranno invece 
dal pannellino verticale anteriore, e 
saranno disposti in modo tale che il 
potenziometro P3 abbinato all'inter¬ 
ruttore risulti a sinistra del pannello, 
mentre il potenziometro di controllo 
della reazione (P2) risulta a destra del 
quadrante graduato del condensatore 
variabile. 

Il lettore che realizzerà questa ap¬ 
parecchiatura, e che ne otterrà un 
funzionamento soddisfacente, potrà 
senz'altro ritenersi all'altezza di ef¬ 
fettuare una realizzazione maggior¬ 
mente impegnativa, quale può essere 
un ricevitore a transistor del tipo a 
supereterodina. 


ISTITUTO di TECNICA ELETTRONICA 

~V. MAKCONI" 

SCUOLA MEDIA DI SPECIALIZZAZIONE 

COMUNICATO 

Con attuazione completa nel periodo di tre 
mesi viene svolto un CORSO per corrispon- 
denzu sulla tecnica della 

TELEVISIONE A COLORI 

Per poter usufruire del Corso è necessaria Viscrh 
Itone con apposito modulo che viene inviato a 
semplice richiesta; unire solamente lii. 100 in 
francobolli per rimborso spese pi>stali. La domanda 
del modulo non comjx>rta impegno alcuno. In¬ 
dirizzare la richiesta come segue; 

Segreteria dello 

ISTITUTO di TECNICA ELEnRONICA "G. MARCONI” 


Basi tecniche dei sistemi europei, analisi 
dettagliata di un ricevitore a colori del tipo 
più moderno (transistorizzato), il decodifica¬ 
tore, il tubo a maschera, alimentazione, for¬ 
me d’onda, equipaggiamento e procedure di 
misura, ricerca dei guasti, circuiti tipici, ecc. 

ti un corso svolto per i tecnici e gli studiosi che net 
prossimi mesi intendono dedicarsi alla manutenzione 
ed al serifzio dei televisori a colori; è valido indi¬ 
pendentemente dal sistema che sarà adottato in 
Italia. 

Assistenza individuale durante il Corso. Domande 
di controllo per ciascuna lezione. Risposte con cor¬ 
rezioni per ciascun allievo. Rilascio di Certificato. 

Quota di Iscrizione e tassa per Unterò Corso (com¬ 
prese le dispense): Ut. 16 000 Nessun altra spesa 
Pafi^amento frazionabile. 

Sez. T • Corso Porla >iuova, 34 • 20121 MILANO 
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Questo non è un cercametalli, ma 
un vero e proprio «rintracciatore 
di condutture nascoste». 

Serve a chiunque debba stabilire 
il percorso di un tubo 
d'acqua o del gas, 
un cavo elettrico o analogo, 

« nascosto ». 

Vale a dire celato 
sotto l'intonaco, murato, 
seppellito a fior di terra. 



IL CERCATUBI: 

UNO STRUMENTO CHE SERVE A TUTTI 


Una delle situazioni più sfruttate dai 
caricaturisti, è quella delTomino (so¬ 
vente con pancetta) che pianta un 
chiodo nel muro suscitando un'Apo¬ 
calisse. 

Solitamente può trattarsi di un inar¬ 
restabile getto di acqua sotto pressio¬ 
ne, o di una scarica elettrica saettante: 
comunque di € qualcosa di catastro¬ 
fico » che scaturisce da un tubo o 
da un cavo inopinatamente posto nella 
direttrice delle martellate. 

lo ho un amico che dirige una fio¬ 
rente impresa di € Home-service » ba¬ 
sata su radiofurgoncini montati da 
una coppia di operai che sono dei 
veri geni nel riparare qualunque co¬ 
sa nel giro di pochi minuti: gas, ac¬ 
qua, luce... tutto insomma. 

Proprio lui, non sò se suggestio¬ 
nato dalle barzellette, o se per qual¬ 
che c catastrofe » realmente capitata, 
mi ha incaricato di progettare un c cer- 
catubi » adatto a rivelare le terribili 
condutture nascoste dalTintonaco o 
dal marmo, idoneo a scongiurare le 


Apocalissi o più modestamente a sco¬ 
prire la posizione dei tubi nascosti 
senza forare i muri più volte. 

Ovviamente, in un primo momento 
ho pensato di soddisfare l'irKarico con 
un cercametalli, salvo incontrare no¬ 
tevoli difficoltà perchè è difficile rea¬ 
lizzare uno di questi apparecchi che 
possa discernere tra due tubi correnti 
a 10 centimetri uno dall'altro, e uno 
dei quali pieno di gas e l'altro di ac¬ 
quai Cosi, di prova in prova, di de¬ 
lusione in delusione, sono arrivato 
alla forma più semplice, e certamente 
più efficace di localizzatore: un sem¬ 
plice oscillatore a radiofrequenza I 
Come può un oscillatore RF « scopri¬ 
re » i tubi? Semplice, in unione ad un 
radioricevitorel Non v'è tubo, infatti, 
che non € esca » da qualche parte: 
quello dell'acqua perviene al rubinet¬ 
to, cosi quello del gas. Il cavo del tele¬ 
fono piombato ha un capo che esce dal 
muro per alimentare all'apparecchio; 
il tubo Bergman dell'impianto elettrico 
perviene ad una scatola di derivazione; 
la conduttura del riscaldamento fè ca¬ 
po al termosifone. 


Ora, se ad una « uscita » noi colle¬ 
ghiamo un oscillatore RF (vuoi al rubi¬ 
netto per l'acquedotto, vuoi alla presa 
di corrente per l'impianto elettrico) il 
tubo o il filo, internandosi sotto il ce¬ 
mento, il marmo, l'intonaco, funge¬ 
ranno un poco « da antenna » per il 
segnale iniettato, e a dispetto dell'as¬ 
sorbimento - terra continueranno ad 
c emettere » il segnale per metri e me¬ 
tri. 

Ora, tutti hanno notato che i ricevi¬ 
tori tascabili per onde medie a transi¬ 
stor, sono dotati di una antenna in Fer¬ 
rite che risulta altamente « direttiva » 
circa la provenienza dei segnale. Ra¬ 
gion per cui, collegando un oscillatore 
RF accordato sulle onde medie al ru¬ 
binetto, e passando lungo il muro la 
radiolina, è facile stabilire ove il tu¬ 
bo « portasegnale » sia nascosto: evi¬ 
dentemente, la conduttura è interrata, 
sotto il punto da cui giunge più segna¬ 
le; quello che... € fè fischiare » il ri¬ 
cevitore, per battimento con l'oscilla¬ 
tore locale. 

L'attenuazione dei segnale irradiato 
che è notevole, man mano che ci si 
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allontana dal generatore è uno svan¬ 
taggio; ma uno svantaggio relativo. 
Difatti, se Tattenuazione non soprav¬ 
venisse a spegnere progressivamen¬ 
te la portante si avrebbero innume¬ 
revoli echi e riflessioni a confondere 
la segnalazione. Invece, il tracking del 
segnale, almeno per alcuni metri di 
tubo « nascosto », è in tal modo per¬ 
fetto. 

Immagino la domanda che ora ogni 
lettore mi rivolge... « silenziosamen¬ 
te »: € Ma per quanti metri dalla sor¬ 
gente del segnale è possibile seguire 
la conduttura? ». 

Eh, questa è una di quelle doman¬ 
de che ciascun autore evita volentieri, 
in quanto non la si può soddisfare 
con una risposta precisai 


La durata dei rintraccio dipende 
prima di tutto dalla natura del tubo; 
poi dall'eventuale isolamento dei me¬ 
desimo, infine daH'umiditè del muro 
o del terreno. 

Due casi limite: 

A) Una conduttura del riscaldamen¬ 
to fasciata di fibra di vetro e di car¬ 
tone catramato, poi murata, può esse¬ 
re € seguita » praticamente in tutto un 
appartamento, persino ad una distan¬ 
za di 40-50 metri dal punto di attacco 
(termosifone) usando un normale ra¬ 
dioricevitore OM a sette transistor. 

B) Un tubo dell'acqua interrato in 
un terreno umido non emette alcun 
segnale a soli due metri dal rubinetto 
cui è collegato il generatore! Tra il 


caso € A » ed il c B » vi è tutta una 
serie di interpolazioni possibili. 

Comunque, i generatori in uso pres¬ 
so la moderna impresa di cui dicevo 
hanno rivelato una chiara utilità per 
cui penso che anche il lettore idrauli¬ 
co, gasista, € fumista » o elettricista 
ne possa trarre vantaggio. 

Dopo « tanta » premessa, giustifi¬ 
cata dall'insolito uso dell'apparecchio, 
è certo tempo di passare all'esame 
del circuito dell'oscillatore, che ap¬ 
pare nella figura 1. 

Si tratta di un Hartley modificato 
operante a onde medie, autoeccitato, 
impiegante un transistor di potenza 
al Silicio serie c BD » della S.G.S. 

11 TRI può essere un BD119; un 
BD111, BD113 oppure un BDIIó in¬ 
differentemente. 

Esso è impiegato in un € bootstrap »: 
ovvero in un circuito rovesciato che 
consente di porre a massa il colletto¬ 
re anche se, effettivamente, l'elettro¬ 
do è usato in circuito. 

Lo scopo di porre a massa il collet 
tore del TRI non è tanto tecnico quan¬ 
to... pratico. In questa forma di mon¬ 
taggio, infatti, si può evitare un com¬ 
plicato isolamento che dovrebbe va¬ 
lere, e per le tensioni, e peggio per i 
segnali. 

A parte il « boostrap » per il TRI, 
nulla di eccezionale. La base del tran¬ 
sistor è polarizzata dalla RI che vale 
per qualunque transistor c BD » usato 
e la reazione è eccitata dal C2. 

L'accordo del segnale RF è compiu¬ 
to dal CI in unione alla Lì. 

Quest'ultima è una normale Ferrite 
00/0187-05 G.B.C. non miniaturiz¬ 
zata (mm. 9x 138), mentre il CI può 
essere qualurtque compensatore da 
200 oppure 300 pF massimi. 

Ne* prototipo è usato un 150 -f 
-f 150 pF max, isolato in ceramica, con 
le sezioni collegato in parallelo. Il cir¬ 
cuito oscillante ottenuto in tal modo 
può essere sintonizzato tra 500 kHz 
ed 1,4 MHz: praticamente su tutta la 
banda OM, in modo da... sfuggire 
alla stazione RAI più forte e più vi¬ 
cina che lo schiaccerebbe irrimedia¬ 
bilmente, ed in particolare durante le 
ricerche effettuate a qualche metro 
dal generatore. 
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Per collegare il segnale al tubo che 
si vuole rivelare è presente C3 che tra¬ 
sferisce la radiofrequenza alla pinza 
« P »: un c coccodrillone » o un mor¬ 
setto da affrancare nel punto preferito. 

Così: semplice, elementare, funzio¬ 
nale. 

Anche il montaggio è facile e fun¬ 
zionale. Il prototipo dei... prototipi, è 
quello che si vede nelle fotografie. 

Impiega una base in alluminio duro 
da 140 X 50 mm su cui è direttamente 
affrancato il c BD », nonché CI. 

La Ferrite è sostenuta da due flange 
in fibra, e bloccata semplicemente da 
una coppia di gommini che passano 
stretti nei fori. 

A loro volta le flange sono fissate 
da due angolari forati c Montaprint ». 

Questo tutto, non deve essere rac¬ 
chiuso in un contenitore metallico; una 
lamiera accostata alla LI causa una se¬ 
vera perdita del c Q » deiravvolgi- 
mento e di converso nelMampiezza del 
segnale, è da scegliere piuttosto una 
scatola in plastica. 

L'oscillatore può essere alimentato a 

9 V, oppure a 12 V . 

La messa a punto del complesso è 
molto semplice: 

A) Acceso un ricevitore a transistor 

10 si sintonizza verso il centro della 
gamma € onde medie ». Si ricerca un 
punto in cui non giungano (molte) 
stazioni estere o RAI e lo si lascia cosi 
accordato. Se si riesce a trovare un 
punto in cui non appare il segnale di 
alcuna emittente tanto di guadagnato. 



B) Si collega l'alimentazione allo 
oscillatore e si ruota CI sino a che 
il radioricevitore non emette un forte 
sibilo: fine. 

Per motivi che a me sfuggono, e 
che credo siano imperscrutabili su di 
un piano tecnico, pare che il segnale 
diffuso lungo la conduttura tenda ad 
elevarsi o ad abbassarsi di frequenza 
man mano che ci si allontana dalla 
sorgente dell'emissione. 

Conviene pertanto, durante la ri¬ 
cerca, perfezionare varie volte, la sin¬ 
tonia del ricevitore aggiustandola se 
il segnale sparisce, o si fé evanescen¬ 
te. 


0 

1 MATERIALI 

Numaro 
di Codica 
G.B.C. 

Praxio 
di Littino 

B pila da 4,S V; oppura da 9 o 12 V • impiagar* uno o 

più alamanfi « piatti ■ collagati in tari* 

11/0745-00 

170 

CI variabila e companaatora da 200 oppura 300 pF max 

OO 0094-00 

1.050 

C2 condantatora a mica argantata da 4700 pF 

BB 0920-47 

330 

C3 condantatora a mica argantata da 1000 pF 

BB/0912.10f 

160 

LI bobina di ingratto par ricavitora tuparatarodina non 

miniatura 

OO 0187-05 

900 

TRI : traniittor BD 113 

— 

2.440 
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TRIODO 

A RISCALDAMENTO DIREHO 

H%. 17 


Il primo triodo 

Nel 1906, in America, il Dott. Lee 
de Poster, dopo numerosi studi ed 
esperienze, riuscì ad introdurre in un 
diodo una seconda placca il cui scopo 
principale era di creare un campo 
elettrostatico fra il catodo e l'anodo, 
in modo da variare il flusso della cor¬ 
rente anodica. 

Questo elettrodo assunse la forma 
di una griglia in modo da lasciare 
un'ottima relazione fra il catodo e 
l'anodo. 

La nuova valvola (fig. 16), cosi crea¬ 
ta, in un primo tempo venne chia¬ 
mata AUDION, che significa € mezzo 
che permette di ascoltare l'elettricità 
in movimento». Successivamente pre- 



TRIODO 

A RISCALDAMENTO INDIRETTO 


se il nome di TRIODO in quanto co¬ 
stituita da tre elettrodi. In figura 17 
sono rappresentate schematicamente 
due triodi. 


Come funziona la griglia 

Introducendo una griglia (fig. 18) 
fra il catodo e l'anodo, l'effetto che 
si ottiene sul flusso degli elettroni è 
del tutto trascurabile, anche se una 
piccola quantità di elettroni che bat¬ 
tono sulla griglia può creare una lie¬ 
ve carica negativa. Se però la griglia 
è mantenuta ad un potenziale lieve¬ 
mente negativo rispetto al catodo, 
(fig. 19) alcuni elettroni vengono re¬ 
spinti dalla griglia stessa, e ritornano 
verso il catodo. Ciò provoca, logica¬ 
mente, una riduzione della corrente 
anodica e, aumentando ulteriormen¬ 
te il potenziale negativo della griglia, 
(fig. 20) si può raggiungere una con¬ 
dizione tale che tutti gli elettroni 
emessi dal catodo vengono fermati 
dalla griglia e costretti a ritornare al 
catodo stesso. Quando ciò si verifica 
si dice che la valvola è in stato di in¬ 
terdizione (cut-off). 

Se la griglia è posta più vicina al 
catodo che all'anodo, è evidente che 
un mutamento della sua tensione in¬ 
fluisce maggiormente sulla corrente 
anodica che non sulla tensione ano¬ 
dica. Di conseguenza, si può dire che 
la tensione di griglia può essere usa¬ 
ta, come controllo della corrente ano¬ 
dica. 
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CINESCOPIO PER TV A COLORI 


In questa seconda parte viene esaminata la valvola triodo chiarendone 


il principio di funzionamento e le varie applicazioni. 

Seconda Parte 


a cura 


dì G. ZANGA 


Curve di tensione di griglie 

Se una tensione positiva di circa 
100 V viene applicata all'anodo e 
una serie di potenziali, sia positivi, 
che negativi, vengono applicati alla 
griglia, ne risulta una corrisponden¬ 
te serie di valori della corrente ano¬ 
dica. 

Ciò permette per ogni valore di 
tensione anodica, di tracciare un cor¬ 
rispettivo grafico (fìg. 21) che chiari¬ 
sce come la corrente ancxJica varia in 
relazione al potenziale di griglia. 


Curve di tensione anodica 

Dato che vi sono tre quantità varia¬ 
bili, vale a dire, tensione anodica (1), 
tensione di griglia (2) e corrente ano¬ 
dica (3), è possibile tracciare un altro 
grafico (fig. 22), che presenta una se¬ 
rie di curve ciascuna delle quali chia¬ 
risce come la corrente anodica varia 
rispetto alla tensione anodica, mante¬ 
nendo costante il valore del potenzia¬ 
le di griglia. 


INTERPRETAZIONE DELLE 
CURVE CARATTERISTICHE 

Caratteristiche anodiche 

Una variazione della tensione ano¬ 
dica - Va -, produce una variazione 
della corrente anodica • la; ciò potreb¬ 
be far supporre che il grafico di la 


tracciato rispetto a Va debba essere 
una linea retta. In pratica però que¬ 
sta supposizione non è esatta, in 
quanto, perlomeno fino a dei valori 
moderatamente alti di corrente, l'an¬ 
damento del grafico non è una linea 
retta, e ciò a causa di un fenome¬ 
no conosciuto sotto il nome di ccarica 
spaziale». Vediamo di cosa si tratta: 
in un diodo, la cui tensione anodica 
sia nulla (Va = 0), non si ha nessuna 
attrazione verso l'anodo degli elet¬ 
troni emessi dal catodo. 

Gli elettroni, quindi, rimangono al 
catodo e formano una specie di nube 
caricata negativamente, che respinge 
gli elettroni emessi verso il catodo. 

Se all'anodo viene applicato un pic¬ 
colo potenziale positivo, alcuni elet¬ 
troni cominciano a muoversi verso 
l'anodo stesso e la loro carica negati¬ 
va esercita una forza respingente su¬ 
gli elettroni che stanno dietro a 
questi. 

A ciascun valore della tensione ano¬ 
dica - Va - corrisponde un determi¬ 
nato valore di corrente, poiché l'effet¬ 
to respingente degli elettroni, che si 
spostano dal catodo verso l'anodo, li¬ 
mita la forza di attrazione dell'anodo 
sulla superficie del catodo. Questo è 
il valore della corrente costante con 
la quale la valvola si stabilizza allor¬ 
ché viene applicata questa particola¬ 
re tensione anodica. Se non ci fosse 
stata questa azione limitan/e di cor*» 
rente, dovuta alia «carica spaziale», 
non vi sarebbe alcun fattore tale da 
impedire che qualsiasi potenziale po¬ 
sitivo sull'anodo (non icnporta quan¬ 
to piccolo) possa raccogliere tutti gli 
elettroni emessi dai catodo. 
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Questo processo di limitazione di 
carica spaziale si sviluppa rìei triodi 
anche quando la corrente è controlla¬ 
ta dall'anodo e dai potenziali di gri¬ 
glia. 


Ad elevati valori di corrente quasi 
tutti gli elettroni emessi dal catodo 
vengono sfruttati e, un aumento della 
tensione anodica produce un piccolo 
aumento di corrente. Questo fenome¬ 


no viene detto saturazione ed è dif¬ 
ficilmente osservabile nelle valvole di 
moderna realizzazione per cui in fi¬ 
gura 22 è stato appositamente igno¬ 
rato. 



21 



I PARAMETRI DEL TRIODO 
Resistenza 

anodica differenziale (r,) 

Il triodo agisce come un normale 
conduttore e può essere considerato 
allo stesso modo, ma, considerando 
qualsiasi rapporto fra Va e la della 
figura 22 è facile constatare che esso 
non è costante e ciò è dovuto alla cur¬ 
vatura che il grafico presenta alla 
base. 

Considerando la parte diritta del 
grafico, (fig. 23) che interessa mag¬ 
giormente, si nota che una piccola va¬ 
riazione della tensione anodica (SVa) 
e la conseguente variazione della cor¬ 
rente anodica (Sia) forniscono un rap- 
^ 5Va 

porto costante. Questo rapporto— 

viene detto cresistenza anodica dif¬ 
ferenziale», come nel caso di un 
semplice conduttore, viene espresso 
in ohm e indicato col simbolo Va. 

Trasconduttanza (gm) 

Dato che il potenziale applicato alla 
griglia di un triodo viene usato per 
controllare la corrente anodica, l'esa¬ 
me del grado sino al quale esso può 
essere applicato rappresenta un me¬ 
todo di pronto accertamento delle pos¬ 
sibilità della valvola. Attraverso la fi¬ 
gura 24 è possibile stabilire quale 
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variazione nella corrente anodica (Sia) 
vi è per una determinata variazione 
del potenziale di griglia (SVg). Que* 
Sla 

sto rapporto - viene espresso in 

SVg 

mA/V, è detto € trasconduttanza» del¬ 
la valvola e viene indicato con il 
simbolo «gn.». 


CoefRciente di amplificazione (p) 

In questo caso si deve considerare 
quale variazione della tensiorìe ano¬ 
dica (SVa) è necessaria per mantene¬ 
re costante la corrente anodica (la) se 
il potenziale di griglia (Vg) viene va¬ 
riato di SVg. 

A tale scopo è necessario mutare 
la figura 22 come appare in figura 25. 

In questo caso, ponendo Vg = OV, 
è possibile constatare che con una 
tensione anodica Va = ex», la cor- 
• rente anodica (la) è uguale a cP» mA. 
Ponendo poi Vg * — 2V, per con¬ 
servare costante la corrente anodica 
(ep» mA), è intuitivo che bisogna au¬ 
mentare la tensione anodica Va del 
valore SVa, che equivale nel grafico 
alla differenza fra x e y. Si è creato 

SVa 

così un nuovo rapporto;-; che sta- 

SVg 

bilisce quante volte deve essere mag¬ 
giore la variazione della tensione 
anodica (SVa) per una data variazio¬ 
ne della tensione di griglia (SVg). 
Questo dato viene chiamato ccoeffi- 
ciente di amplificazione» della valvo¬ 
la e viene indicato con il simbolo 

€p». 


Rapporti parametrìci 

Le tre funzioni esaminate: r., g» 
e p, vengono detti parametri delia 
valvola. 

Avendo stabilito che: 


SVa 

r. = ..(1) 

Sla 

Sla 

g« = ..(2) 

SVg 

SVa 

P = ..(3) 

SVg 


è ovvio che moltiplicando r^ per gn, 
si ha: 

SVa Sla SVa 

^ g» ” - ^ “ - 

Sta SVg SVg 


SVa 

quindi per l'equazione (3), - 

SVg 

si ha che: 

r. X g„ « p . (4) 
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Conseguentemente è possibile con¬ 
cludere che conoscendo due di questi 
parametri è facile ricavare il terzo. 

IL TRIODO COME AMPLIFICATORE 

Amplificazione in «classe A» 

Disponendo di una valvola avente 
le caratteristiche riportate in figura 
26a, con un potenziale di 200 V sul¬ 
l'anodo è una polarizzazione costan¬ 
te di — 15 V sulla griglia, è evidente 
che la corrente anodica sarè di 60 mA. 

Se sopra questa polarizzazione di 
— 15 V vengono applicati 5 V, la gri¬ 
glia assume un potenziale di (—15 + 
+ 5) * -10 V. 

In questo caso, come si vede in fi¬ 
gura 2ób, la corrente anodica aumen¬ 
terà a 95 mA. Analogamente si nota 


(fig. 26c) che togliendo questi 5 V 
precedentemente applicati e sostituen¬ 
doli con un valore addizionale di 

— 5 V la griglia assume un potenzia¬ 
le di (—15 — 5) = —20 V per cui la 
corrente anodica scenderà da 60 a 
25 mA. 

Si è cosi dimostrato che con una 
valvola predisposta per una polarizza¬ 
zione di —15 V, applicando un se¬ 
gnale alternato di ±: 5 V la corrente 
anodica varia fra 95 e 25 mA. 

In altre parole, per una variazione 
del potenziale di griglia (da —10 a 

— 20 V) di 10 V si ha una variazione 
della corrente anodica di (95 — 25) 
70 mA. 

Considerando che si sta esaminan¬ 
do la parte lineare della caratteristica, 
è intuitivo che con qualsiasi forma del 
segnale alternato che viene applica¬ 
to, la corrente anodica e la tensione 


d'uscita conserveranno la stessa for¬ 
ma d'onda (fig. 26d). Questo fenome¬ 
no viene detto campi ideazione in 
classe A». 


Distorsione 

Supponendo che la valvola sia sta¬ 
ta erroneamente polarizzata a —20 V 
(fig. 27), dato che l'ampiezza del¬ 
l'oscillazione positiva si trova nella 
parte lineare della caratteristica con¬ 
siderata, essa verrà riprodotta nel cir¬ 
cuito anodico allo stesso modo. 

Quando* l'ampiezza dell'oscillazione 
di griglia è negativa (da —5 V a 
— 25 V), essa si trova nella parte non 
lineare delia caratteristica ed in que¬ 
sto caso la forma d'onda all'uscita non 
conserverà più le stesse caratteristi¬ 
che di quella d'entrata. In altre parole 
sarà distorta. 

Se ad una griglia predisposta per 
una polarizzazione di — 15 V, vengo¬ 
no applicati db 20 V, è chiaro che l'am¬ 
piezza dei l'oscillazione di griglia sarà 
compresa fra (—15 + 20) “ + 5 V e 
(-15-20) * -35 V. 

Negli istanti in cui il potenziale di 
griglia sarà compreso fra i 0 V e i 
+ 5 V alcuni elettroni saranno at¬ 
tratti dalia griglia anziché dall'anodo 
e la corrente di griglia fluttuerà. Ciò 
significa che la corrente anodica non 
potrà essere una esatta riproduzione 
dei segnale d'entrata e quindi sarà di 
nuovo distorna. 

Amplificazione di tensione 
o di potenza 

Finora si è considerato unicamen¬ 
te la forma d'onda della corrente che 
scorre nel circuito anodico con una 
tensione positiva costante applicata al¬ 
l'anodo. 

Ma se si vuole ricavare una tensio¬ 
ne utile all'uscita del circuito, occor¬ 
re porre in serie all'anodo una qual¬ 
siasi resistenza. 

Per esempio, applicando alla griglia 
un debole segnale di tensione prove¬ 
niente da un microfono, è possibile 
ottenere un più ampio segnale di ten¬ 
sione attraverso il resistore del circui¬ 
to anodico. Questo fenomeno viene 
detto «amplificazione di tensione». In 
una diversa applicazione la resistenza 
fra l'anodo e l'alta tensione può esse¬ 
re determinata dall'avvolgimento del- 
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la bobina mobile di un altoparlante 
ed in questo caso si ha quella che vie¬ 
ne definita una «amplificazione di 
potenza». 

Retta di carico 

Supposto di avere un triodo (fig. 
28a) le cui caratteristiche di la — Va 
sono rappresentate in figura 28b, con 
un carico resistivo R di 10 kn posto 
fra fanodo e l'alta tensione, si ha che 
la corrente anodica viene interrotta e 
non vi è alcuna differenza di poten¬ 
ziale inserita sulla resistenza. Il poten¬ 
ziale anodico sarè uguale a quello for¬ 
nito dall'alta tensione (250 V) come è 
visibile nel punto P in figura 28b. 

Se invece si regola la tensione di 
griglia in modo da fare fluire 10 mA 
di corrente anodica, vi sarà una dif¬ 
ferenza di potenziale uguale a 10 mA 
moltiplicati per 10 kfl, cioè 100 V at¬ 
traverso la resistenza. Il potenziale 
anodico sarè pertanto di 250—1(X) *• 
= 150 V come è visibile nel punto 
Q (fig. 28b). 

Tracciando una retta che passi per 
P e Q è possibile stabilire tutti i va¬ 
lori di tensione anodica riferiti ai vari 
valori di corrente anodica, con deter¬ 
minati valori di alta tensione e di ca¬ 
rico resistivo. Questa retta viene chia¬ 
mata «retta di carico». 

Come si vede nel grafico, il pun¬ 
to rappresentante i 150 V — 10 mA 
presenta una caratteristica di Vg = 
“= —2. Similarmente una caratteristi¬ 
ca di Vg — 4 ha come punto di la¬ 
voro il punto T nel quale Va = 183 V 
e la » 6,8 nnA. In altre parole il 
punto di lavoro è dato dall'interse¬ 
zione della retta di carico e la carat¬ 
teristica appropriata di Vg. Inoltre, se 
la valvola ha una polarizzazione di¬ 
retta di Vg “ —4 V, se gli si ap¬ 
plica una tensione alternata di zi: 2 V 
il punto di lavoro varierà fra il pun¬ 
to Q ed il punto U, nei quali la retta 
di carico taglia le caratteristiche di 
Vg = -2 V e Vg = -6 V. La ten¬ 
sione anodica varierà fra i 150 e i 
215 V, in pratica 65 V fra picco e 
picco, e l'amplificazione di tensione 
sarà di 65/4 = 16,25. La linea 

OB rappresenta la retta di carico per 
una resistenza di 100 kn. In questo 
caso una variazione della tensione di 
griglia da —2 a —6, produce un mu¬ 
tamento della tensione anodica va¬ 
riabile da 78 a 168 e l'amplificazione 
di tensione sarà di 90/4 ** 22,5. 


30 


AmpliRcazion# in classe B 

Considerando il caso particolare 
(fig. 29) di un triodo la cui griglia sia 
polarizzata allo stato di «cut-off», in 
modo che l'ampiezza delle oscillazio¬ 
ni positive di griglia vengono ampli¬ 
ficate mentre quelle negative vengo¬ 
no soppresse, si ha quella che viene 
definita una «amplificazione in classe 
B». 

Questo tipo di amplificazic.ne, in 
audio frequenza, se si impiega una 
sola valvola, non offre nessun van¬ 
taggio in quanto provoca forti distor¬ 
sioni. 

Amplificazione push-pull 

Se si collegano due amplificatori in 
classe «B» come è visibile in figura 
30, si ha che la corrente alternata 
viene fornita alle due griglie. In que¬ 


sto modo, mentre la griglia della val¬ 
vola A riceve una semionda positi¬ 
va, quella della valvola B ne riceve 
una negativa. Ne consegue che la cor¬ 
rente fluirà nella valvola A; mentre 
sarà soppressa nella vavola B. Ciò 
consente alla corrente che fluisce nel¬ 
la parte superiore del primario dei tra¬ 
sformatore di eccitare l'altoparlante. 

La successiva pulsazione, logica¬ 
mente, sarà negativa in A e positiva 
In B e, di conseguenza, la corrente 
anodica fluirà nella valvola B mentre 
sarà soppressa in A. La corrente, quin¬ 
di, scorrerà verso la parte inferiore 
del primario del trasformatore ed ec¬ 
citerà nuovamente l'altoparlante. 

Questo tipo di amplificazione vie¬ 
ne detta «PUSH-PULL» ed affinchè sia 
la migliore possibile è necessario che 
le due valvole presentino le medesi¬ 
me caratteristiche. 
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Amplificazion# in cUsa# C 

In una valvola polarizzata al di sot¬ 
to del valore di ccutt-off» la corren¬ 
te anodica fìuirè soltanto durante una 
piccola parte di ciascuna pulsazione 
positiva del segnale d'entrata (vedi 
tratteggio in figura 31). 

Conseguentemente, la forma d'onda 
del segnale d'uscita corrisponderà ad 
una versione distorta di quello d'en¬ 
trata, per cui un € amplificatore in 
classe C» non è adatto per amplifica¬ 
zioni di audio frequenza. La sola e 


unica relazione esistente fra il segna¬ 
le d'uscita e quello d'entrata è data 
dal fatto che ogni volta che vi è una 
pulsazione positiva all'entrata si verifi¬ 
ca una brusca distorsione nel circuito 
anodico. In altre parole, le pulsazioni 
d'entrata e d'uscita si alternano vicen¬ 
devolmente, in pratica avranno la 
stessa frequenza. 

A causa di questa distorsione il se¬ 
gnale d'uscita conterrà molte armoni¬ 
che della frequenza originale, le qua¬ 
li, se il segnale d'entrata è ad alta 


o radio-frequenza, possono essere fa¬ 
cilmente eliminate. 

Grazie a ciò si può dire che un am¬ 
plificatore di questo tipo è indicato 
nei ricetrasmettitori di piccola e gran¬ 
de potenza. 


IL TRIODO COME RIVELATORE 

Rivelazione a potenziale di grìglia 

In un triodo la griglia può forma- * 
re un anodo ausiliario, in modo che, 
quando un potenziale positivo gli vie¬ 
ne applicato, una corrente conosciuta 
come corrente di griglia, scorre tra il 
catodo e la griglia stessa. Questa cor¬ 
rente di griglia, in relazione alla pic¬ 
colissima area di questo cAnodo», è 
dell'ordine di qualche \iA mentre la 
vera corrente anodica è dell'ordine di 
qualche mA. Originariamente, la gri¬ 
glia del triodo (fig. 32a) è a potenzia¬ 
le zero (fig. 32b) ma, applicando al 
triodo un segnale ad alta frequenza, 
il primo semiciclo positivo causa il 
flusso degli elettroni dal catodo alla 
griglia. Di conseguenza, se una capa¬ 
cità viene collegata alla griglia, sulla 
stessa si accumulerà una carica nega¬ 
tiva. Durante il semi<iclo negativo 
non fluisce nessuna corrente di griglia 
ma, dato che non vi è nessun mezzo 
per scaricare la capacità Cg, essa con¬ 
serva la sua carica negativa, di modo 
che, polarizzando la griglia negativa- 
mente fino al punto B, si crea in Q un 
mezzo di caduta della corrente ano¬ 
dica. 

Similarmente, il successivo semici¬ 
clo positivo carica ulteriormente la ca¬ 
pacità Cg e polarizza negativamente la 
griglia fino al punto C, fornendo una 
ulteriore caduta di corrente anodica 
(in R). Tutto ciò continua sino al mo¬ 
mento in cui la carica su Cg raggiun¬ 
ge un valore sufficiente a prevenire 
qualsiasi flusso della corrente di gri¬ 
glia e ogni ulteriore variazione della 
corrente anodica. 

In questo modo la valvola, svilup¬ 
pa essa stessa un mezzo di polarizza¬ 
zione (punto C) in relazione alla am¬ 
piezza del segnale ad alta frequenza 
che è stato applicato. In pratica, que¬ 
sta è una condizione veramente insta¬ 
bile la quale può essere facilmente al¬ 
terata da dispersioni o da emissione 
secondaria dalla griglia. Un rimedio, 
comunque, è quello di collegare un 
resistere di alto valore fra la griglia 
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ed il catodo. Ciò permette a una pic¬ 
cola quantità di carica del condensato- 
re di disperdersi durante ciascun se¬ 
miciclo negativo, senza alterare signi¬ 
ficativamente il valore della polariz¬ 
zazione sviluppata. Se l'ampiezza del 
segnale A.F. viene improvvisamente 
mutata in un valore più basso, la pola¬ 
rizzazione (punto C) assume un nuo¬ 
vo valore, dovuto alla carica che si è 
persa attraverso la polarizzazione di 
griglia. Se il segnale modulato (fig. 9 
articolo precedente) viene applicato al 
circuito della fig. 32c, usando un suf¬ 
ficiente e debole valore del potenzia¬ 
le di griglia si ha una variazione del¬ 
la polarizzazione sviluppata, dato che 
il segnale modulato causa il mutamen¬ 
to delTampiezza. In tal modo, la sud¬ 
detta frequenza della valvola cambie¬ 
rebbe in audio frequenza, la quale 
può essere udita in una cuffia collega¬ 
ta al circuito anodico. Tutto ciò viene 
detto REHIFICAZIONE O RIVELAZia 
NE DELLA CORRENTE di griglia. 

Rivelazione della curva 
della corrente anodica 

Se, come nella figura 33, un trio¬ 
do viene polarizzato vicino al punto 
di cinterdizione», come si è detto pre¬ 
cedentemente, quando un segnale al¬ 
ternato viene applicato alla griglia, le 
semionde positive di questo segnale 
permetteranno il flusso della corrente 
anodica mentre le altre semionde lo 
sopprimeranno. 

In altre parole questo segnale vie¬ 
ne rettificato. Pertanto se il radio se¬ 
gnale modulato della fig. 9 (parte pri¬ 
ma) viene applicato alla griglia, la cor¬ 
rente anodica risultante corrisponderà 
ad una serie di rapide pulsazioni uni- 
direzionali, il cui valore minimo può 
essere impiegato dopo una amplifica¬ 
zione, per eccitare un altoparlante. 
Considerando che U valvola è polariz- 
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Scarkj di «C* 
c«mpo magnetico 



•C* compktamcntf 
caricata in modo 



Fif. 34 


Rg. 37 



Rf. 33 


zata nella curva corrente anodica/ten¬ 
sione di griglia, questo sistema è co¬ 
nosciuto con il nome di RETTIFICAZIO¬ 
NE O RIVELAZIONE DELLA CURVA 
DELLA CORRENTE ANODICA. 

IL TRIODO COME OSCILLATORE 
Azione del circuito accordato 

Se ad un condensatore viene appli¬ 
cata una tensione, il condensatore 
stesso si carica. Togliendo la tensione 
di carica il condensatore rimane ca¬ 
ricato, cosicché se una induttanza L 
viene col legata al condensatore C, ca¬ 
ricato come è visibile in figura 34a, 
l'eccedenza di elettroni nella piastra 
inferiore del condensatore scorrerà at¬ 
traverso L sino alla piastra positiva del 
condensatore. Questo movimento di 





elettroni lungo l'avvolgimento dell'in¬ 
duttanza da origine ad un campo ma¬ 
gnetico che circonda l'induttanza stes¬ 
sa. Quando il condensatore è comple¬ 
tamente scaricato (fig. 34b), il campo 
magnetico attorno ad L (fig. 35a) ini¬ 
zierà a ridursi, causando un flusso 
di elettroni attraverso L e nella mede¬ 
sima direzione. Ciò fatto, il condensa¬ 
tore inizierà nuovamente a caricarsi 
ma, questa volta, con la piastra supe¬ 
riore negativa e quella inferiore posi¬ 
tiva. Quando il campo magnetico sarà 
completamente scomparso e C sarà 
di nuovo carico, (fig. 35b) esso inizie¬ 
rà a scaricarsi (fig. 36) e gli elettroni 
scorrendo dalla piastra superiore (ne¬ 
gativa) attraverso L alla piastra inferio¬ 
re (positiva) provocano un campo 
magnetico inverso, e così via (fig. 37). 

Si è cosi tornati alla posizione di 


partenza ed, apparentemente, il ci¬ 
clo potrebbe essere ripetuto all'infini¬ 
to. La durata di uno di questi cicli di¬ 
pende strettamente dai valori di L e 
C. La quantità di tali cicli in un se¬ 
condo viene detta FREQUENZA natu¬ 
rale del circuito accordato. A causa 
di perdite di resistenza nel circuito, 
ciascuna successiva carica di C sarà 
leggermente inferiore alla preceden¬ 
te. Per cui se si vuole mantenere co¬ 
stante la frequenza, come nel caso di 
un pendolo, è necessario rifornire il 
circuito dell'energia perduta; e a ciò 
provvede il triodo. 

Circuito oscillatore 

In figura 38 è visibile un circuito 
L/C collegato fra la griglia ed il ca¬ 
todo di un triodo. Ovviamente il po¬ 
tenziale variante attraverso la capaci¬ 
tà C, causa una simile variazione nel¬ 
la corrente anodica in modo che se 
una seconda induttanza L' viene inse¬ 
rita nel circuito anodico vicino ad L, 
il campo magnetico che attornia L', 
dovuto al flusso di elettroni nel circui¬ 
to anodico, può essere aggiunto a 
quello esistente attorno ad L. Attra¬ 
verso accurate regolazioni dell'accop¬ 
piamento fra L ed L' sarà possibile for¬ 
nire la giusta quantità di energia al 
circuito accordato onde mantenere co¬ 
stante il numero delle oscillazioni. 
Questo è il principio fondamentale su 
cui si basano tutti i circuiti oscillanti 
a valvole, e ciò anche se questi cir¬ 
cuiti sono realizzati in molti modi di¬ 
versi, come per esempio quelli clas¬ 
sici di Colpitt's ed Hartley. 

CONTINUA 
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REALIZZARE 


UN FOTORITRAHO 


di G. CARROSINO 


Se anche Voi, come chi scrive, siete 
dei patiti del fotoritratto avrete senza 
dubbio ammirato chissà quante volte 
sulla copertina delle riviste a grande 
tiratura ed anche su altre illustrazioni, 
le stupende foto ritrattistiche che pre- 
sentano nei vari atteggiamenti i p>er- 
sonaggi della cronaca. Ed avrete natu¬ 
ralmente desiderato ardentemente di 
riuscire ad emulare i fotografi artefici 
di tali superbi ritratti. 

Alcuni di Voi avranno poi pensato 
che tali fotografie siarK) state scattate 
con fotocamere costosissime e di gran 
pregio e che, quindi, il povero dilet¬ 
tante dalle limitate possibilità finan¬ 
ziarie non possa aspirare al consegui¬ 
mento di simili risultati. Ciò è in parte 
giusto, ma non sempre. Gran parte dei 
ritratti menzionati vengono eseguiti 
con fotocamere dal costo non certo 
esagerato; anche se, solitamente, que¬ 
ste foto vengono scattate con appa¬ 
recchi di medio o grande formato ad 
esempio: 6x6, 6x9 ecc. alcune di 
esse vengono invece eseguite con fo¬ 
tocamere 35 mm (25 x 36 mm). Ad 
ogni buon conto, si tenga presente che 
non sempre è la fotocamera che de¬ 
termina i risultati, tutt'altro. 

Certamente, specie con il colore, il 
formato della negativa (o diapositiva) 


riveste una notevole importanza; spe¬ 
cialmente poi se l'immagine è desti¬ 
nata alla pubblicazione su riviste ecc. 
A questo proposito anzi, è bene notare 
che gli editori (Italiani 0 accettano ben 
raramente diapositive 24 x 36 mm, 
mentre viceversa c adorano » il 6 x 9. 

Purtroppo tale stato di cose ha da¬ 
to luogo ad una ricerca spietata, da 
parte dei fotografi intenzionati a ven¬ 
dere le loro foto agli editori, di vec¬ 
chie fotocamere a soffietto 6 x 9 cm 
che fino a poco tempo fa abbondavano 
sul mercato dell'usato. Conseguenza 
di ciò è che tali apparecchi sono ora 
difficilmente trovabili e comunque a 
prezzi piuttosto altini. 

Ad ogni modo, per i normali usi, 
potrete ottenere risultati di tutto ri¬ 
spetto anche con fotocamere di for¬ 
mato 24 X 36 mm. Va poi tenuto pre¬ 
sente che esistono apparecchi 6x6 cm 
dal costo notevolmente ridotto e dalle 
prestazioni altamente qualitative. Ad 
esempio la fotocamera Rollai: « ROL- 
LEICORD ». 

Chi possiede una fotocamera del 
tipo SLR (reflex monobiettivo), non 
deve certo invidiare colui che può di¬ 
sporre di formati maggiori, anche se 
la macchina produce negativi 24 x 36 
mm: infatti i vantaggi che derivano 


dall'uso di un tale tipo di fotocamera 
(ottica intercambiabile, controllo della 
messa a fuoco e profondità di campo 
sul vetro smerigliato) costituiscono pre¬ 
rogative interessantissime per l'esecu¬ 
zione di ritratti. 

IL TEMA 

La ritrattistica è una branca della 
fotografia che presenta numerose va¬ 
rianti. I soggetti che si prestano ad 
essere ritratti sono infatti i più sva¬ 
riati: belle ragazze (scusate se le ho 
elencate per primeO» bambini, vecchi 
rugosi ecc. ecc. La tecnica da usare 
differisce notevolmente nei diversi ca¬ 
si citati e ciò dipende in massima par¬ 
te dai risultati che si vogliono conse¬ 
guire con i vari soggetti. Senza con¬ 
tare poi chi desidera fotografare il 
gatto di casa magari bardato con un 
bel fiocco rosa attorno al collo come 
si conviene! Scherzi a parte, il fotori¬ 
tratto non richiede né tecniche partico¬ 
lari né attrezzature speciali, a parte 
il ritratto eseguito in sala di posa che 
richiede un parco lampade, riflettori 
ecc.; sempre che si vogliano consegui¬ 
re risultati altamente professionali, 
poiché diversamente è possibile otte¬ 
nere risultati di altissimo livello anche 
con una sola fonte di luce ed un ri¬ 
flettore. 
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U PROSPETTIVA 



FÌ 9 . 1 • Operando • br«v« dittania dal 
••gpatto •! «nkfia una prospaltiva aMf** 
rata dai linaamanfi dalle tfatao. In ^wa* 
sta caso è itato adeparate un grandan* 
foUra: diffama di ripcata 45 cm. 


Fig. 1 • Ponandofi ad una maggiora di¬ 
ffama fi offiana invaaa un corraffe aflaf- 
lo profpaftice. Obiaffivo normala 50 mm 
•f duplicafera di focaia =: 100 mm, di¬ 
ffama m 1,50. Lo sfondo di guoffo rifraf- 
fo è coffifuifo da una fomplica parafa 
chiara, il cha parmaffa di concanfrara 
Paffaniiona di chi oftarva l'immagina 
afclufivamanfa tul toggaffo. 



Per ottenere buoni risultati in que¬ 
sto campo della fotografìa, non si può 
prescindere dalla conoscenza, almeno 
sommaria, della prospettica. 

La prospettica è molto importante in 
fotografìa poiché essa insegna a tra¬ 
sferire su un unico piano, i differenti 
elementi, posti su piani diversi, di una 
immagine reale (tridimensionale) ri¬ 
spettandone le giuste proporzioni. 

Inizieremo con il far rilevare che 
la prospettiva dipende esclusivamen¬ 
te dal punto di vista: cioè dalla distan¬ 
za da cui noi osserviamo un soggetto. 

In fotografìa si sente spesso ripetere 
che un obiettivo di focale diversa dal¬ 
ia c normale », fornisce una resa pro¬ 
spettica diversa: ciò non è affatto ve¬ 
ro. Un viso ripreso dalla distanza di 
tre metri col teleobiettivo presenta 
una prospettiva identica alla ripresa 
delio stesso viso dalla stessa distanza 
con un grandangolarel Ciò che cam¬ 
bierà sarà soltanto la grandezza del- 
Timmagine del viso nel fotogramma. 

È noto che, nel fotoritratto, si opera 
quasi sempre con focali più lunghe 
della « standard », e molti affermano 
che questo è necessario per evitare al¬ 
terazioni delia prospettiva; in effetti 
però non è così. La ragione per cui 
vengono adoperati, nel ritratto, obiet¬ 
tivi con focaie maggiore delTottica 
normale sta nel fatto che, con essi, è 
p>ossibile lavorare a maggiore distan¬ 
za dal soggetto, ottenendo egualmen- 
re sul negativo un'immagine sufficien¬ 
temente grande. 

In teoria è possibilissimo eseguire 
ritratti con un'ottica grandangolo, ba¬ 
sta scattare ad almeno due metri dal 
soggetto e poi, in sede di stampa, pro¬ 
cedere all'ingrandimento delia parte 
del fotogramma che contiene il viso 
della persona ritratta. In pratica però, 
ciò non è consigliabile poiché spingen¬ 
do troppo l'ingrandimento si presen¬ 
tano gravi problemi riguardanti la de¬ 
finizione, la grana, ecc. ecc. 

Questa è la ragione per cui si fa 
uso di teleobiettivi (moderati) per que¬ 
sto genere di fotografìa. 

Ma torniamo alla prospettiva e ve¬ 
diamo come si possono ottenere ri¬ 
tratti esenti dal più piccolo errore pro¬ 
spettico. 


Se noi osserviamo il viso di una 
persona posta di fronte alia distanza 
di due metri vediamo che le dimen¬ 
sioni dei naso rispetto alle dimensio¬ 
ni delie orecchie, che si trovano su un 
piano diverso, appaiono del tutto nor¬ 
mali. Se ora ci avviciniamo a una deci¬ 
na di centimetri ed osserviamo il viso 
dell'individuo da tale distanza, ci ac¬ 
corgiamo che qualcosa è cambiato e 
precisamente il naso sembra più gran¬ 
de rispetto alle orecchie: cioè le pro¬ 
porzioni naso-orecchie non sono più 
normali. Si noti che difficilmente il no¬ 
stro occhio ci fa notare ciò in modo 
evidente; questo perché esso è abi¬ 
tuato a tutto ciò. Ma se invece del 
nostro occhio adoperiamo per la stes¬ 
sa prova l'occhio della fotocamera, 
cioè l'obiettivo, potremo renderci fa¬ 
cilmente conto di quanto detto. Infat¬ 
ti l'obiettivo vede le cose esattamen¬ 
te come stanno e cosi ce le rende in 
fotografìa. 

Quindi, se non volete ottenere ef¬ 
fetti caricaturali, non eseguite mai ri¬ 
tratti con il soggetto posto a meno di 
un metro e mezzo dalla fotocamera. 
Se desiderate riprendere soltanto il 
viso, avvaletevi di un tele moderato: 
per il formato 35 mm si potranno 
usare focali comprese fra 80 e 135 
mm, ma anche un 200 mm va benis¬ 
simo. Se il vostro apparecchio non con¬ 
sente l'intercambio dell'ottica, potrete 
ugualmente conseguire ottimi risulta¬ 
ti; purché operiate a circa un metro 
e mezzo o due metri dal soggetto e 
che, in fase di stampa, vi limitiate al¬ 
l'ingrandimento della parte di foto¬ 
gramma che contiene il volto della 
persona ritratta. 

Questo riesce particolarmente bene 
con fotocamere 6 x 6 o maggiori: in¬ 
fatti la focale standard di un apparec¬ 
chio 6 X 6 è quasi sempre di 80 mm; 
e questo corrisponde ad un piccolo te¬ 
le per il formato 35 mm. Si potrà 
quindi ingrandire una parte della ne¬ 
gativa 6x6 corrispondente ad un ne¬ 
gativo 24 X 36 mm. 

Per ciò che concerne la resa ottica 
dell'obiettivo da usare per i ritratti, 
rammentiamo che non è necessaria 
una elevata definizione: in parecchi 
casi è invece auspicabile l'uso di ot¬ 
tiche dalla resa piuttosto morbida. 
Esistono degli obiettivi costruiti pro¬ 
prio per questi impieghi che fornisco¬ 
no appunto una risolvenza assai bassa. 
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In sostanza sì tratta dì ottiche che 
non mettono in evidenza la più pic¬ 
cola ruga che inevitabilmente appare 
con Tetè sul volto di tutti noi e che, 
per il gentil sesso rappresenta spesso 
una cosa da tenere ben celata. 

È ovvio che se Timmagine che vo¬ 
gliamo ottenere raffigura un vecchio 
dal volto rugoso e quindi la preroga¬ 
tiva della fotografia sta proprio nel 
rendere evidenti le rugosità della pel¬ 
le, le cose cambiano aspetto. In tal 
caso sarebbe viceversa necessario un 
obiettivo dotato di un'ottima incisi¬ 
vità. 

Adoperando fotocamere 35 mm del 
tipo SLR, si potranno usare con vantag¬ 
gio i duplicatori di focale i quali si 
dimostrano particolarmente utili in 
questo specifico campo della fotogra¬ 
fia. Usati con l'ottica standard, tali ac¬ 
cessori forniscono una resa ottica piut¬ 
tosto morbida che. come abbiamo vi¬ 
sto, può rivelarsi particolarmente desi¬ 
derabile. 

LO SFONDO 

L'attenzione di chi osserva un foto¬ 
ritratto deve venir polarizzata esclu¬ 
sivamente sull' elemento principale 
costituente l'immagine. 

Occorre quindi eliminare ogni par¬ 
ticolare che possa in qualche modo 
distrarre l'attenzione dell'osservatore 
dall'elemento principale: a ciò contri¬ 
buisce un'oculata scelta dello sfondo. 

Si scelga sempre, almeno quando 
ciò è possibile, uno sfondo uniforme 
e di tonalità neutra; un muro grigio 
si rivela quasi sempre idoneo ad es¬ 
sere utilizzato come sfondo. All'aper¬ 
to possiamo poi disporre il soggetto 
in modo che sia il cielo stesso lo sfon¬ 
do del ritratto: questo darà effetti pia¬ 
cevoli sia fotografando in bianco-nero 
che a colorì. Naturalmente, non sarà 
sempre possìbile disporre di uno sfon¬ 
do neutro e privo di particolari che 
possano influire negativamente nella 
composizione del ritratto. Molte volte 
capita di dover scattare in tutta fretta 
onde poter cogliere espressioni fug- 
gevoli del modello (o modella); altre 
volte succede di dover fotografare 
persone piuttosto restie a farsi immor¬ 
talare dai nostro obiettivo. 

In questi casi si potrà sempre ricor¬ 
rere alla sfocatura dello sfondo in mo¬ 
do che soltanto il soggetto in pr^mo 


piano appaia nitido: per ottenere ciò 
è necessario lavorare con aperture 
molto grandi in modo da poter dispor¬ 
re di una profondità di campo limi¬ 
tata. 

Ovviamente sarà necessaria, specie 
in quest'ultimo caso, una rigorosa 
messa a fuoco. Un ritratto sfocato, non 
è mai piacevole a vedersi: quindi, spe¬ 
cie se volete fotografare soltanto il 
viso, sarà doverosa una messa a fuo¬ 
co alquanto precisa. Particolare atten¬ 
zione deve essere dedicata agli occhi 
i quali rappresentano la parte più 
espressiva di un individuo. Se lavora¬ 
te col tele, vi capiterà frequentemen¬ 
te di non disporre di una profondità 
di campo su^iciente a mantenere a 
fuoco tanto il naso quanto le orecchie 
del modello: in tal caso ricordate quan¬ 
to detto più sopra e cercate quindi di 
eseguire la messa a fuoco sugli occhi 
del vostro soggetto. Non preoccupa¬ 
tevi se le orecchie risulteranno lieve¬ 
mente sfocate, anzi, in alcuni casi que¬ 
sto contribuisce ad un migliore aspet¬ 
to della fotografia. 

Operando in interni il problema 
dello sfondo sarà meno sentito e co¬ 
munque lo potrete risolvere assai più 
facilmente. Una parete di colore chia¬ 
ro è solitamente idonea a tale scopo: 
abbiate cura di controllare, prima di 
eseguire la foto, che non appaiano 
elementi estranei dietro il soggetto 
quali quadri ed altri oggetti che po¬ 
trebbero deturpare l'immagine. Se le 
pareti del locale ove lavorate non si 
rivelassero idonee ad essere utilizza¬ 
te come sfondo potrete aggirare fa¬ 
cilmente l'ostacolo utilizzando all'uo¬ 
po un foglio di carta sufficientemente 
grande e di colore adatto che potrete 
reperire in qualsiasi cartoleria ben 
fornita. 

Il colore dello sfondo, sia all'aperto 
che in casa, rappresenta un elemento 
determinante per la buona riuscita di 
una foto-ritratto. 

Fotografando in bianco-nero occor¬ 
re avere ben presente che i vari colori 
vengono tradotti in diverse tonalità 
dì grigi ed è necessario che le tona¬ 
lità dei capelli o dell'abito indossato 
dal soggetto non si confondano con 
le tonalità dello sfondo, poiché in tal 
caso sarebbe diffìcile distinguere do¬ 
ve finisca la testa del modello e dove 
inizi lo sfondo. Tra soggetto e sfondo 
deve esistere un distacco netto che 




Fif. 3 - Operando con l'olfico standard, 
è bono porti ad una svtllcionto ditfansa 
dal toppotto o... 


Fip. 4 • ». procodoro poi. In sodo di stam¬ 
pa, all'inprandimonto di ona parto dal 
nopativo. 
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metta in risalto il primo rispetto al 
secondo. Nella fotografia a colori ap* 
pare più facile scegliere il colore del¬ 
lo sfondo; infatti i colori verranno ri¬ 
prodotti quasi fedelmente e si potran¬ 
no vedere in anticipo quali saranno i 
risultati. 

Ci si limiti comunque alla scelta di 
colori chiari che si rivelano sempre 
producenti con questo genere di foto¬ 
grafia. In particolari circostanze ci si 
avvale anche di sfondi neri, quasi sem¬ 
pre però questi non forniscono buoni 
risultati specialmente ai principianti: 
il nero conferisce spesso un certo ef¬ 
fetto drammatico allimmagine e va 
quindi usato con parsimonia e buon 
gusto. 

Se fotografate belle ragazze o bam¬ 
bini, farete cosa assennata scegliendo, 
nella maggior parte dei casi, uno sfon¬ 
do di colore chiaro che, particolarmen¬ 
te coi bambini, potrè essere anche 
biarKo. Fotografando invece un vec¬ 
chio grinzoso (tema un po' troppo ri¬ 
petuto), potrete adottare anche sfondi 
scuri o addirittura neri. 

ILLUMINAZIONE 

Con questo termine non intendia¬ 
mo la quantità di luce che il soggetto 
deve ricevere (per questo basta un 
buon esposimetro adoperato con in¬ 
telligenza), ma la qualitè e soprattut¬ 
to la direzione dalla quale la luce pro¬ 
viene. 

L'angolo di illuminazione secondo 
il quale la luce colpisce il soggetto, 
riveste una grande importanza nel ri¬ 
tratto fotografico. Da tale constatazio¬ 
ne si può quindi desumere come il ri¬ 
sultato finale dipenda in stretta misu¬ 
ra da una sapiente illuminazione di 
questo. 

La maggior parte delie foto-ritratto, 
almeno per quanto riguarda i dilettan¬ 
ti, vengono scattate all'aperto utiliz¬ 
zando la luce diurna. Questa però, 
presenta differenze enormi che dipen¬ 
dono dalle condizioni atmosferiche e 
dall'ora in cui la foto viene eseguita, 
come dall'angolazione con cui la luce 
colpisce il soggetto. 

Operando con la luce diretta del so¬ 
le si deve affrontare un tipo di illumi¬ 
nazione che fornisce quasi sempre 
immagini alquanto contrastate: seb¬ 
bene con certi soggetti ciò si riveli 
utile, con altri si otterrebbero risultati 


negativi. La posizione del sole, rispet¬ 
to al soggetto, appare determinante 
al fine di una corretta resa dell'imma¬ 
gine. Con sole frontale si ottengono 
in genere performances assai scaden¬ 
ti; tale illuminazione fornisce infatti 
immagini piatte e prive del più picco¬ 
lo effetto di rilievo, per cui non è con¬ 
sigliabile servirsene in questo genere 
di fotografia. Per altre ragioni, anche 
la luce proveniente dall' alto (come 
quella del sole nelle ore meridiane) 
non è utilizzabile se non con pessimi 
risultati. 

La luce laterale, che colpisce un lato 
del viso del soggetto lasciandone in 
ombra il lato opposto, sebbene non 
fornisca certamente il non plus ultra, 
può in alcuni casi essere utilizzata; 
sarà però necessario mettere in prati¬ 
ca alcuni accorgimenti. È doveroso ri¬ 
cordare, a tale proposito, che l'emul¬ 
sione fotografica non può registrare 
forti differenze di luminosità presenti 
nel soggetto: in altre parole ciò si¬ 
gnifica che il rapporto di illuminazio¬ 
ne delie differenti parti del soggetto 
dovrà essere minimo: diversamente la 
pellicola registerà soltanto le parti in 
ombra o quelle in luce a seconda se 
avremo esposto per le prime o per 
le seconde. Quindi, si dovrà illuminare 
la parte del viso che rimane in ombra. 
Si potrà utilizzare un riflettore anche 
di fortuna: un foglio di carta bianca, 
la pagina di un quotidiano, un indu¬ 
mento bianco ecc. In tal modo una 
parte della luce proveniente dal sole 
verrà riflessa sul volto del soggetto 
creando un migliore equilibrio nell'il¬ 
luminazione dello stesso. 

L'illuminazione frontale-laterale e 
proveniente dall'alto, permette gene¬ 
ralmente l'ottenimento di buoni risul¬ 
tati. In questo caso però, è bene ri¬ 
schiarare le ombre sul viso del sog¬ 
getto nel modo indicato più sopra, in 
modo da ammorbidire i contrasti spe¬ 
cie nei casi di ritratti femminili e nel¬ 
la fotografia di bambini. Nel ritratto 
maschile ciò non A sempre necessario: 
in questi casi infatti un certo contrasto 
può aiutare al fine di conservare un 
certo aspetto più severo e virile quale 
si addice solitamente ad un uomo. 

Resta da considerare il caso in cui 
il sole sitrova alle spalle del sogget¬ 
to: cioè il controluce. Questo tipo di 
illuminazione è senza dubbio il più 
difficile, tuttavia ne parleremo breve- 


1 


SPERIMENTARE - N. 9 - 1969 











mente poiché a volte si possono crea¬ 
re immagini veramente degne di ri¬ 
lievo. 

Se fotografiamo una persona posta 
in controluce senza rischiarare ade¬ 
guatamente l'ombra che il sole crea 
sul volto della stessa, otterremo ovvia¬ 
mente un'ombra scura che si staglia 
sullo sfondo chiaro; se aumentiamo 
l'esposizione in modo da registrare i 
dettagli sul volto otterremo uno sfon¬ 
do tremendamente sovraesposto e ciò 
non è sempre desiderabile. L'unico 
metodo per giungere ad una buona 
esposizione sia dello sfondo che del 
soggetto è quello di inviare una cer¬ 
ta quantitè di luce sul viso di quest'ul¬ 
timo; ciò si può ottenere in due modi: 
il primo consiste nell'adoperare un ri¬ 
flettore in grado di inviare una suf¬ 
ficiente quantità di luce sul volto stes¬ 
so. L'altro modo prevede l'uso di un 
€ flash », sia esso a lampadine o elet¬ 
tronico, che provvederà a fornire una 
adeguata illuminazione di schiarita. 

Usando il lampo come luce di schia¬ 
rita, occorre evitare che l'illuminazio¬ 
ne fornita da tale accessorio sia supe¬ 
riore come quantità a quella del sole, 
diversamente si avrebbe la neutraliz¬ 
zazione del piacevole effetto creato 
dal controluce. La distanza alla quale 
va posto il flash dal soggetto (per que¬ 
sto uso) si ottiene dividendo il nume¬ 
ro-guida del lampo per l'apertura di 
diaframma occorrente per la giusta 
esposizione alla luce diurna: onde da¬ 
re risalto al particolare sistema di illu¬ 
minazione è consigliabile aumentare 
leggermente tale distanza, cosicché la 
luce prodotta dal lampo avrà un'inten¬ 
sità leggermente inferiore a quella 
del sole. 

In tutti i casi citati, ci si riferiva al¬ 
l'illuminazione fornita dal sole diretto. 
Vediamo invece come dobbiamo com¬ 
portarci quando il sole è coperto da 
nubi o quando ci troviamo in ombra: 
in tali circostanze la luce di cui dispo¬ 
niamo appare c diffusa » e crea quin¬ 
di effetti morbidi, senza ombre pro¬ 
fonde. Un tale tioo di illuminazione è 
particolarmente indicato per il ritratto 
e permette di registrare ogni minimo 
dettaglio del soggetto. Se state foto¬ 
grafando una bella ragazza, vi trovate 
nelle migliori condizioni di luce per 
ottenere splendidi risultati. Con la lu¬ 
ce diffusa non è quasi mai necessario 
rischiarare le ombre poiché queste 
non sono profonde ed il contrasto tra 
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le parti più chiare e le più oscure può 
venir registrato quasi totalmente dal¬ 
la pellicola anche se questa è a colo¬ 
ri: è noto infatti che le emulsioni a 
colori, e particolarmente quelle inver¬ 
tibili, non possono registrare una gam¬ 
ma di contrasti elevata quanto il natu¬ 
rale B.N. Pertanto si otterranno i mi¬ 
gliori risultati adoperandole con l'illu¬ 
minazione diffusa che abbiamo ora 
descritta. Con le diapositive è bene 
adoperare un filtro « SKYLIGHT » da¬ 
vanti all'obiettivo: infatti operando in 
ombra in giorni di soie o quando que¬ 
sto è coperto da nuvolette bianche, ac¬ 
cade spesso di riscontrare nelle diapo¬ 
sitive una dominante azzurrina che, 
specialmente nei ritratti, appare quan¬ 
to mai sgradevole. Tale effetto è do¬ 
vuto al fatto che, nei casi citati, si ha 
una predominanza di radiazioni ultra- 
violette riflesse dal cielo che innalza¬ 
no la c temperatura cromatica » della 
luce, e questo conduce ad immagini 
dai colori più c freddi »: l'uso del fil¬ 
tro anzidetto permette l'ottenimento 
di immagini più calde e riporta quindi 
le cose nella normalità. 

Anche in casa, o in altri ambienti 
chiusi, è spesso possibile servirsi del¬ 
la luce diurna per fotografie di ritratto. 
Nelle ore diurne e specialmente d'esta¬ 
te si possono ottenere ottimi risultati: 
se l'ambiente dispone di finestre o ve¬ 
trate ecc. che permettano l'entrata di 
una notevole quantità di luce è perfi¬ 
no possibile una illuminazione € dif¬ 
fusa » del soggetto. Per disporre di 
tali condizioni è però necessario che 
la quantità di luce che penetra nel lo¬ 
cale sia davvero notevole: se queste 
condizioni non si verificano, sarà 
egualmente possibile il raggiungimen¬ 
to di validi risultati purché si dispon¬ 
ga il soggetto in modo che questo 
venga illuminato in modo piuttosto 
uniforme; ossia non lateralmente né, 
tanto meno, in controluce. Con tali 
condizioni di luce si corre il rischio 
di avere immagini troppo contrastate*, 
una superficie riflettente disposta op¬ 
portunamente si rivela assai producen¬ 
te e consente di rischiarare le parti 
in ombra riducendo quindi il contra¬ 
sto che, come abbiamo visto, rK>n è 
quasi mai desiderabile. Un ottimo si¬ 
stema per controllare se il contrasto 
tra le parti illuminate più intensamen¬ 
te e quelle più in ombra è idoneo o 
meno, consiste nell'uso di un buon 
esposimetro sufficientemente sensibi¬ 
le: occorre effettuare almeno due mi- 












FÌ9- 9 * Fot 09 r«l«nde in «mbi^nfi tcarM- 
m«nf« illufninati, ti possono wtilixstro 
pollicoio td tifistima tonsibilitA lo quali 
tono caraftoHitafo da una pranulaiiona 
alquanto ovidonlo. 

(tocording 2475) 


surazioni del viso del soggetto da po¬ 
chi centimetri di distanza da questo. 
Si misureranno le parti più chiare e 
quelle più scure; la differenza in va¬ 
lori luce tra le due misurazioni non 
dovrè superare, col bianco-nero, le 
5-6 unitè: con pellicola a colori tale 
differenza non dovrè risultare mag¬ 
giore di 3 unitè. 

Si noti che, in casi particolari, può 
viceversa essere necessario un forte 
contrasto. Particolarmente in certe im¬ 
magini realizzate con intendimenti ar¬ 
tistici ove il forte contrasto, alcune 
volte spinto all'estremo, è condizione 
essenziale per il raggiungimento del¬ 
lo scopo prefisso. 

Per quanto concerne invece l'espo¬ 
sizione, ossia la giusta quantitè di lu¬ 
ce che la pellicola deve ricevere per 
una corretta registrazione deH'imma- 
gine, non si possono ovviamente for¬ 
nire dati precisi; come giè detto, un 
buon esposimetro potrè risolvere ogni 
problema in tal senso. Tuttavia, può 
essere utile, in alcuni casi, apportare 
delle modifiche ai dati forniti da que¬ 
sto accessorio allo scopo di raggiunge¬ 
re determinati risultati. Se desiderate 


nascondere le prime rughe o le mini¬ 
me imperfezioni deH'epidermide che 
affliggono sovente le rappresentanti 
del gentil sesso, aumentate l'esposi¬ 
zione di un paio di diaframmi: tale 
sovraesposizione comporta una perdi¬ 
ta di dettaglio nelle parti più in luce 
del soggetto e vi permetterè di « ma¬ 
scherare » il c tallone di Achille » di 
molte belle ragazze. 

Viceversa, quando si desidera una 
riproduzione il più fedele possibile 
dei dettagli è bene contenere ai mas¬ 
simo l'esposizione: in questi casi è 
utile sottoesporre di circa un diafram¬ 
ma e sviluppare appena lo stretto ne¬ 
cessario. 

ESTETICA DELLA FOTO-RITRAHO 

Infine, qualche considerazione su 
ciò che riguarda la composizione e 
l'estetica di un buon ritratto fotogra¬ 
fico. 

Innanzitutto dovrete decidere, pri¬ 
ma dello scatto, se ritrarre interamen¬ 
te il soggetto oppure soltanto mezzo 
busto o magari il solo viso: le imma¬ 
gini più « forti » si ottengono pro¬ 
prio in quest'ultimo caso. Fate molta 
attenzione all'inquadratura onde evi¬ 
tare penose mutilazioni che, oltre a 
procurarvi solenni « brutte figure », 
potrebbero suscitare il malcontento del 
modello. Se fotografate a figura inte¬ 
ra ponete la massima attenzione affin¬ 
ché anche i piedi del soggetto appaia¬ 
no nell'immagine. 


Ricordate quanto abbiamo detto cir¬ 
ca la giusta prospettiva: se qualche 
parte del soggetto come: gambe, brac¬ 
cia ecc. si trova molto vicino all'obiet¬ 
tivo rispetto alle altre parti, si otterrò 
una riproduzione deforme e apparen¬ 
temente irreale. 

Se vi capita di fotografare individui 
affetti da qualche imperfezione este¬ 
tica ad esempio: orecchie a sventola, 
naso molto lungo o storto ecc. ecc., 
cercate di minimizzare tali difetti cu¬ 
rando un'opportuna illuminazione e 
fotografando con un'adeguata ango¬ 
lazione in modo che il difetto non ap¬ 
paia o, quantomeno, appaia meno 
evidente. 

Se desiderate realizzare buone fo¬ 
tografie di ritratto evitate l'eufemismo 
di pretendere a tutti i costi l'otteni¬ 
mento di un'opera d'arte ad ogni scat¬ 
to; diversamente sciuperete tempo e 
materiale e sarete sempre insoddisfat¬ 
ti. Tuttavia il voler imitare le opere 
create dai « grandi » delia fotografia 
non è affatto controproducente: al 
contrario, procuratevi il maggior nu¬ 
mero possibile di illustrazioni ove sia¬ 
no riprodotte fotografie eseguite dai 
maestri del foto-ritratto e conducete 
un'attenta analisi su di esse. Potrete 
iniziare cercando di imitare tali foto¬ 
grafie e col tempo, riuscirete ad im¬ 
primere uno stile personale e quindi 
ad esprimere validamente il « vostro » 
modo d'interpretare i vari sentimenti 
e stati d'animo che caratterizzano ogni 
individuo. 
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Parlando di elettrodinamica e di 
resistenze, anche in una esposizione 
che non abbia un carattere trascen¬ 
dentale, non si possono certamente 
ignorare le leggi di Kirchoff che tan¬ 
ta importanza hanno in radiotecnica. 
Ci limiteremo comunque a segnalar¬ 
ne i principi, senza impegnarci a fon¬ 
do in un argomento che gli studiosi 
potranno eventualmente approfondi¬ 
re consultando qualche manuale 

LE LEGGI DI KIRCHOFF 

Raramente, in pratica, i circuiti elet¬ 
trici hanno soltanto delle caratteristi¬ 
che unifilari, cioè senza biforcazioni, 

• ma si presentano più spesso con strut¬ 
ture alquanto complesse che danno 
luogo ad un insieme di circuiti chiusi. 
Si ha, in quest'ultimo caso, un circuito 
principale, suddiviso in tanti rami che 
danno origine a dei circuiti semplici, 
detti maglie. 

I rami, che sono sempre percorsi da 
una corrente avente un valore ben de¬ 
finito, arrivano e partono da quei 
punti del circuito in cui le correnti si 
dividono, e sono noti con il nome di 
nodi. 

Se prendiamo il circuito rappresen¬ 
tato in figura 1, le maglie risultano 
composte dai circuiti chiusi: BADE, 
EABDE, EABCDE, ABCDA ecc., i rami 
dai lati AB, BC, CD, DE, EA ecc.; i 
nodi dai punti A, B, C, D ecc 

La prima legge di Kirchoff afferma: 
che in ogni nodo di un circuito qua¬ 
lunque, la somma delle correnti che 
arrivano al nodo stesso è uguale alla 
somma delle correnti che partono. 


Detta in altre parole, questa legge, 
può essere enunciata anche nel se¬ 
guente modo: in un nodo elettrico la 
somma algebrica delle correnti è sem¬ 
pre uguale a zero. 

Si tratta di una legge alla cui dimo¬ 
strazione si può arrivare con un sem¬ 
plice ragionamento. Infatti, se la som¬ 
ma delle correnti che giungono ad 
un nodo fosse maggiore delle corren¬ 
ti che partono si dovrebbe avere un 
accumulo di cariche elettriche sul nodo 
stesso, mentre se la somma delle cor¬ 
renti che partono fosse maggiore di 
quelle che arrivano, si dovrebbe ave¬ 
re una continua perdita di cariche elet¬ 


triche. Ciò evidentemente è assurdo 
dato che in un punto di un circuito, 
in cui circoli una corrente elettrica, 
non si può avere accumulo o sottra¬ 
zione di cariche. 

La seconda legge di Kirchoff affer¬ 
ma invece: che in ciascuna maglia di 
un circuito elettrico la somma algebri¬ 
ca delle f.e.m. che agiscono sul suoi 
rami è uguale alla somma algebrica 
delle cadute di tensione dei singoli 
rami. 

Se consideriamo infatti la figura 2, 
il passaggio della corrente 1, attraver¬ 
so la resistenza R, dè luogo ad una 
caduta di tensione V. Detta caduta è 





Fig. 1 • U leggi dì KirchoU. 
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dovuta al fatto che la resistenza R si 
oppone, come sappiamo, alla f.e.m. 
prodotta dal generatore di corrente. 
Se indichiamo dunque con la lettera 
E la f.e.m. che rappresenta l'azione, e 
sapendo che ad ogni azione corri- 
sporìde una reazione uguale ma di 
senso contrario, potremo scrivere: 

E - V 



7 


ma possiamo scrivere anche E RI, 
dato che V RI, 

Consideriamo adesso il circuito di 
figura 3. La corrente che circola in 
esso attraverso le resistenze Ri e R^, 
è determinata dalle cadute di tensio¬ 
ne V| e V 2 . Possiamo dunque affer¬ 
mare che: 
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E = R.l + R 2 I, cioè (R, + Rj)! 
e se consideriamo R = Ri '+ Ra, 
E - RI. 


POTENZA ED ENERGIA 
DELLA CORRENTE ELETTRICA 

In un precedente capitolo abbia¬ 
mo giè dimostrato come una massa 
che cada da una certa altezza produ¬ 
ca lavoro: a questo proposito abbia- 
mo citato il classico esempio della ve¬ 
duta di un vaso di fiori. La stessa cosa 
si verifica naturalmente per le cariche 
elettriche che si spostano da un po¬ 
tenziale più alto ad uno più basso e 
ciò ci consente di enunciare un al¬ 
tro principio dell'elettrodinamica, e 
precisamente: che il lavoro elettrico, 
cioè l'energia di una corrente o di 
una qualsiasi scarica elettrica, è dato 
dal prodotto della carica trasmessa 
per il potenziale dal quale essa è ca- 
duta, cioè dalla differenza di poten¬ 
ziale, che possiamo esprimere con; 

W - QV 

In questo caso W non assume il 
significato di watt ma bensì il simbo¬ 
lo internazionale di energia o di la¬ 
voro elettrico. Ciò in genere è causa 
di una grave confusione, che, in lì¬ 
nea di massima, può essere evitata 
tenendo presente che W indica I watt 
soltanto quando segue dei valori nu¬ 
merici, mentre si riferisce al lavoro o 
all'energia se è impiegato in formule 
letterarie. 

In un circuito che sia percorso da 
una corrente costante, la suddetta for¬ 
mula può essere modificata nella se¬ 
guente: 

W - VIt 

in cui T rappresenta il tempo. 

Infatti l'energia W, ed il tempo in 
cui avviene la trasformazione energe¬ 
tica T, sorìo legati dalla relazione: 
W * Pt, nella quale P rappresenta 
la potenza, intendendo come potenza 
la quantità di energia che si trasfor¬ 
ma nell'unità di tempo, per cui: 

W 

P - - 

t 

L'unità di energia è il joule (che nel 
sistema Giorgi è definita come il la¬ 
voro sviluppato dalla forza di 1 new¬ 
ton agente per la lunghezza di 1 me- 


I 
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TABfUA 1 



W 

kW 

kfm/s 

HP 

1 W 

1 

0.001 

0,102 

0.00136 

1 kW 

1000 

1 

102 

1.36 

1 kgm/t 

9.81 

0.00981 

1 

0,0133 

1 HP 

735 

0.735 

75 

1 


TA8CUA II 




J 

Wh 

kWk 

kfin 

Mi 

HP/h 

1 J 

1 

0,000278 

0,278* 10" • 

0,102 

0,000239 

0.378x10 • 

1 Wh 

3600 

1 

0,001 

367,2 

0,86 

0,00136 

1 kWh 

3.600.000 

1000 

1 

367.200 

860 

1.36 

1 kgm 

9,81 

0.0027 

0.0000027 

1 

0.00234 

0,0000037 

1 c«l 

4184 

1,162 

0,00116 

427 

> 

0,00158 

1 HP/h 

2.646.400 

735 

0,735 

270.000 

632.5 

1 


tro), che indica l'energia sviluppata 
dalla corrente di 1 ampere setto la 
tensione di 1 volt in 1 secondo. 

L'unitè di potenza, conìe abbianno 
giè detto, è il watt, cioè 1 joule per 
secondo e che si riferisce alla poten¬ 
za di una corrente elettrica avente la 
intensità di 1 ampere sotto la tenslo- 
di 1 volt. 

Possianrìo pertanto scrivere le se¬ 
guenti formule letterali che pongono 
maggiormente in evidenza i rapporti 
che intercorrono fra potenza, tensione 
e corrente: 

watt * volt X ampere; volta “ 

watt watt 

= -; ampere * -. 

ampere volt 

Come per le altre unità di misura, 
anche per il watt si usa un suo mul¬ 
tiplo, cioè il chilowatt (kW) che corri¬ 
sponde a Ì.OOO W, ed i sottomultipli 
milliwatt (mW), la millesima parte di 
un watt, ed il microwatt (pW), la mi¬ 
lionesima parte di un watt. 

Negli usi pratici l'energia viene 
espressa con un'unità di tempo nella 
quale si tiene conto della potenza, 
espressa in watt od in chilowatt, e 
del tempo espresso in ore anziché in 
secondi e cioè del wattora (Wh), o 
del kilowattora, che corrispondono: 

1 Wh = 1 W X 3.600 s = 3.600 
joule 

1 kWh = 1 kW X 3.600 s = 

* 3.600.000 joule. 

*Le tabelle I e II indicano i rappor¬ 
ti più comuni che intercorrono fra le 
unità di lavoro, di potenza, termiche 
e meccaniche. 


EFFETTO JOULE 

La corrente elettrica, attraversando 
un conduttore, produce un effetto ter¬ 
mico, cioè sottoforma di riscaldamen¬ 
to^ che è noto con il nome di effetto 
Joule, dal nome del fisico che per pri¬ 
mo lo ha individuato e studiato. E' 
in relazione a questo effetto, cioè in 
funzione del sovrariscaldanrìento am¬ 
messo, che vengono calcolate le se¬ 
zioni dei conduttori in funzione del¬ 
l'intensità, di corrente che deve attra¬ 
versarli. Per i conduttori che hanno 
forma cilindrica si applicano, ad 
esempio le seguenti formule: 


d.0,2>. j/_^ 



nelle quali «d» corrisponde al diame¬ 
tro in millimetri, I alla corrente in am¬ 
pere, T alla sopraelevazione della 
temperatura in gradi centigradi, p alla 
resistenza specifica in ft/m,mm’ «e» 
al numero di piccole calorie emesse 
dalla superfìcie di un cm* del condut¬ 
tore in esame, per un grado di diffe¬ 
renza della temperatura ambientale. 
Nel ferro «e» è uguale a 0,0006, nel 
rame a 0,0007, nell'alluminio a 
0,0005. 

Tuttavia, nelle applicazioni prati¬ 
che, e per impianti non troppo impe¬ 
gnativi, la sezione dei conduttori si 
calcola in modo più rapido, ter>endo 
conto della corrente totale che deve 
attraversarli e in relazione al nunrìe- 
ro degli ampere ammessi per mm^, 
cioè fissando la densità di corrente. 
La densità di corrente per mm^ vie¬ 
ne espressa con la lettera greca sig¬ 
ma (or). 


La sezione in mm* di un condutto¬ 
re sarà perciò data dal rapporto fra 
la corrente totale in ampere e la den¬ 
sità di corrente, cioè: 

I 

» “ -, dalla quale derivano le 

c 

altre: 

I 

(T = -, e I = s X o-. 

s 

LEGGE DI JOULE 

La legge di Joule afferma che la 
potenza trasformata in calore da una 
corrente elettrica, è data in watt dal 
prodotto del quadrato della corrente 
in ampere per la resistenza del con¬ 
duttore in ohm. 

A questa conclusione si giunge ra¬ 
pidamente ricordando quanto abbia¬ 
mo già esposto. Sappiamo infatti che 
la potenza assorbita è uguale a: 

P - VI 

ma siccome V « IR, potremo anche 
scrivere la suddetta formula nel se¬ 
guente modo: 

P - IR X I da cui P - PR 
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Fì 9- ^ • Alo p«r pot«nB« «Uvato. 



S • Ratittora a strato matallico varnkiata miniahiriisata par circwitì stampati. 



Fif. A • Rasistori a strato matallico vamkiato spacialt par bassi valori oKmki. 



CODICE DEI COLORI 


C9Ìon 

1 Anallo 

V cifra 

Il Anallo 

r cifra 

III Anallo 
Mobiplicafora 

IV Anallo 

Tolloranca 

N«ro 

0 

0 

1 


Bruno 

1 

1 

IO 

± 1% 

Rotso 

2 

2 

100 

± 2% 

Arancio 

• 3 

3 

1.000 

— 

Giallo 

4 

4 

10.000 

— 

Varò# 

5 

5 

100.000 

— 

Blu 

6 

6 

1.000.000 

— 

Violatto 

7 

7 

— 

— 

Arganto 

8 

8 

— 

— 

Biartco 

9 

9 

— 

— 

Oro 

— 

— 

t 10 

± 5% 

Arganto 


““ 

t 100 

± 10% 


* Sarua il IV anallo la tolloranza è ± 20% 


Inoltre la potenza potrà essere cal¬ 
colata applicando anche la formula: 

R 

V 

infatti essendo P * VI e I =* -, 

R 

sostituendo quest'ultima nella prima 
avremo che: 

V 

P * V-cioè - 

R R 


TIPI DI RESISTORI 

In commercio esiste una gamma 
molto vasta di resistori destinati ai 
più svariati impieghi: citiamo i più 
comuni. 


RESISTORI A CARBONE - In genere 
sono formati da uno strato di carbo- 
nio« oppure da un impasto della stes¬ 
sa sostanza. Lo strato viene deposita¬ 
to sopra un bastoncino o un tubo di 
materiale ceramico. Si tratta di resi¬ 
stori piuttosto costosi e relativamente 
ingombranti i quali sono alquanto fra¬ 
gili e non adatti a sopportare sovrac¬ 
carichi. Per contro essi hanno il van¬ 
taggio di avere una capacità residua 
trascurabile ed un debole rumore di 
fondo. 

I resistori ad impasto, costituiti da 
miscele di carbone coloidale o grafi¬ 
te, da materiale neutro, come l'argil¬ 
la, e da un collante, sono meccanica- 
mente robusti e possono sopportare 
notevoli sovraccarichi senza subire 
gravi alterazioni; inoltre non sono in¬ 
duttivi. Il rumore di fondo è sensibil¬ 
mente superiore ai precedenti, men¬ 
tre il valore ohmico decresce con l'au¬ 
mentare della frequenza. 

Alcuni resistori ad elevata stabili¬ 
tà sono costruiti con uno strato di car¬ 
bonio misto a boro: essi hanno una 
precisione dei ± 0,2%, fino alla fre- 
quanza di oltre 45 MHz. Il sovracca¬ 
rico massimo si aggira sul 30%, per 
la durata di alcuni secondi con una 
variazione dei valore resistivo del¬ 
l'ordine dello 0,1%. 
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Fig. 7 . R«Mttor« • tiralo molallko vornkialo por uti profottionali o tomiprofottiofiali. 



RESISTORI CON DEPOSITO DI 
METALLO • In questo tipo di resistori 
uno strato rnolto sottile di metallo, o 
di leghe metalliche aventi elevata re¬ 
sistività, viene depositato, in genere 
per evaporazione catodica, su una 
piastrina oppure su un tubetto isolan- 
le. Questi resistori sono praticamen¬ 
te insensibili alle variazioni di fre¬ 
quenza ed inoltre hanno una tensione 
di rumore praticamente nulla. 

I resistori di precisione sono forma¬ 
ti da una lamina di vetro pirex sulla 
quale si deposita uno strato metallico 
di argento, o di leghe di argento, di 
palladio o di iridio. Mentre i resistori 
con deposito normale sono adatti per 
potenze fino a 2 W, quelli con depo¬ 
sito su vetro pirex possono essere 
costruiti anche per potenze oltre i 
12 W. 


iMinpio di valori 

wnHIcafi di 

r^Mtfori 

n 

n 

n 

kn 

kn 

kn 

Mn 

m 


10 

100 

1 

10 

100 

1 

10 


11 

110 

1,1 

11 

110 

1,1 

11 


12 

120 

1.2 

12 

120 

1,2 

12 


13 

130 

1,3 

13 

130 

1.3 

13 


15 

150 

1,5 

15 

150 

1.5 

15 


16 

160 

1.6 

16 

160 

1.6 

16 


18 

160 

1.8 

18 

180 

1.8 

18 


20 

200 

2 

20 

200 

2 

20 


22 

220 

2.2 

22 

220 

2.2 

22 


24 

240 

2.4 

24 

240 

2.4 

24 


27 

270 

2.7 

27 

270 

2.7 

27 


30 

300 

3 

30 

300 

3 



33 

330 

3.3 

33 

330 

3.3 



3à 

360 

3.6 

36 

360 

3.6 



39 

390 

3.9 

39 

390 

3.9 



43 

430 

4.3 

43 

430 

4.3 


4.7 

47 

470 

4.7 

47 

470 

4.7 


5.1 

51 

510 

5.1 

51 

510 

5.1 


5.6 

56 

560 

5.6 

56 

560 

5.6 


6.2 

62 

620 

6.2 

62 

620 

6.2 


6.6 

68 

680 

6.8 

68 

680 

6.8 


7.5 

75 

750 

7.5 

75 

750 

7.5 


8.2 

82 

820 

8.2 

82 

820 

8.2 


9,1 

91 

910 

9.1 

91 

910 

9.1 



RESISTORI A STRATO DI OSSIDO 
METALLICO - In questo caso lo strato 
resistivo si ottiene ossidando una so¬ 
luzione di cloruro di stagno e di anti¬ 
monio e dep>ositandoia su un suppor¬ 
to di porcellana, o di vetro, dopo che 


è stato riscaldato fortemente fino ad 
arrossamento. 

Questo tipo di resistori ha un debo¬ 
le rumore di fondo, e può essere co¬ 
struito per potenze comprese fra 0,1 
e 120 W. 

RESISTORI DI POTENZA A FILO - 

Possono essere del tipo non protetti, 
protetti con vernice, protetti con smal¬ 
to vetrificato e sotto vetro od altro 
isolante. 

Nei resistori non protetti, il condut¬ 
tore resistivo, non isolante, è avvolto 
su materiale ceramico. Essi sono co¬ 
struiti per valori fra 15 e 140.000 H 
e per potenze da 10 a 100 W. 

I resistori protetti con smalto ve¬ 
trificato, se di tipo normale, cioè non 
miniaturizzati, sono adatti per poten¬ 
ze fino a 500 W e sono costruiti per 
valori di resistenza compresi fra 2 
e 400 ft. 

I resistori sotto vetro, o porcella¬ 
na, dopo essere stati avvolti su un 
tubetto pure di vetro o di pcinellana 
sono introdotti in un tubo del sud¬ 
detto materiale. Si tratta di resistori 
costruiti in modo particolare per resi¬ 
stere alfumiditè. 

RESISTORI REGOLABILI E 
REOSTATI - I resistori regolabili, sono 


dei comuni resistori nei quali delle pre¬ 
se intermedie consentono di effettua¬ 
re delle piccole variazioni di resisten¬ 
za secondo valori prefissati; qualora 
invece la variazione di corrente debba 
essere eseguita senza interrompere 
il circuito, si ricorre alTuso di reostati 
nei quali un'estremità viene collega- 
ta direttamente al circuito interessato 
e l'altra estremità ad un cursore che 
striscia sul filo metallico resistente. 

POTENZIOMETRI - Nella radiotec¬ 
nica, ed in elettronica in genere, sono 
impiegati i potenziometri i quali con¬ 
sentono di effettuare delle regolazio¬ 
ni graduali delle basse tensioni. 

I potenziometri si suddividono in 
due categorie principali: quelli a filo 
e quelli a grafite. I potenziometri a 
filo, che hanno la nota forma di anel¬ 
lo, sono composti da una sezione piat¬ 
ta la quale viene cosparsa di polvere 
di grafite finissima ed omogeneamen¬ 
te mescolata con un legante di sostan¬ 
za isolante. Sulla superficie del com¬ 
posto di grafite viene fatto strisciare 
un contatto mobile. Questo cursore a 
spazzola, che è sostenuto da una mol¬ 
la piatta, fissata all'asse, ha un dop¬ 
pio contatto strisciante fra l'anello re¬ 
sistivo ed un anello metallico che è 
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collegato al terminale centrale del po¬ 
tenziometro. I due estremi delTanello 
resistivo sono collegati ad altri due 
terminali. 

I potenziometri a grafite sono co¬ 
struiti per valori nominali di resisten¬ 
ze compresi fra 500 e 10 MH. Essi 
possono essere del tipo a variazione 
lineare oppure a variazione logarit¬ 
mica. 

Nei potenziometri a filo l'elemento 
resistivo è invece composto da un ma¬ 
teriale resistente quale il nickel-cro¬ 
mo, od altra lega, che viene avvolto 
su un supporto toroidale di materiale 
isolante, che, a seconda delle caratte¬ 
ristiche desiderate, può essere costi¬ 
tuito da ceramica, porcellana, carto¬ 


ne bachelizzato, alluminio anodizza¬ 
to ecc. Questi potenziometri in gene¬ 
re si trovano in commercio per valo¬ 
ri compresi fra 0,3 e 15.000 fi e pos¬ 
sono sopportare correnti comprese fra 
0,1 e 25 A. 

I resistor! di precisione sono sem¬ 
pre del tipo a filo ed in tal caso la va¬ 
riazione delia resistenza quasi sempre 
è dei tipo lineare. 

Esercizi svolti 

1) Il circuito di figura 10 è alimenta¬ 
to da una sorgente di energia che 
fornisce 125 V. Il relativo carico 
assorbe una corrente di 12 A. 
Ammesso che la resistenza di un 
conduttore sia di 0,15 fi, quale è 
la tensione esistente ai capi di 
BD? 

soluzione: 

La resistenza complessiva delia li¬ 
nea sarà uguale a: 0,15 X 2 = 0,3 fì, 
essendo la linea stessa costituita da 
due conduttori, uno di andata e l'al¬ 
tro di ritorno. 

La caduta di tensione provocata dal¬ 
la resistenza della linea, si calcola me¬ 
diante la formula: 


- IR e cioè 0,3 X 12 « 3,6 V 

Di conseguenza, la tensione esisten¬ 
te ai capi di BD, sarà uguale a*. 

123 - 3,6 « 121,4 V 

2) Un generatore di energia dista 
100 metri dal locale nel quale 
deve essere alimentato un motore 
elettrico che richiede una tensio¬ 
ne di 220 V ed una corrente di 
40 A. Quale sezione dovrà ave¬ 
re la linea, se la caduta di tensio¬ 
ne non dovrà superare i 20 V? 

In primo luogo si calcolerà la rc^si- 
stenza della linea mediante la formu¬ 
la R * V/l, prendendo per V il va¬ 
lore della caduta di tensione am¬ 
messa: 

20 : 40 = 0,5 fì 

dopo di che si calcolerà la sezione ri¬ 
chiesta, ricordando che per il rame: 
p = 0,0175: 

pi 0,0175 X 200 

R 0,5 

= 7 mm*. 

E' stata presa in considerazione la 
lunghezza di 200 metri, essendo la 
linea costituita dal conduttore di an¬ 
data e da quella di ritorno. 

3) Un motore è alimentato da una 
linea avente la resistenza corn- 
plessiva di 2 n. Se la tensione al¬ 
l'inizio della linea è di 260 V e 
la corrente assorbita di 20 A, qua¬ 
le sarà la tensione presente ai 
morsetti del motore? Quale la po¬ 
tenza assorbita in kW? 


soluzione: 

caduta di tensione * V * IR = 
- 20 X 2 » 40 V 

tensione ai morsetti = 260 — 40 ** 
« 220 V 

Potenza assorbita: W *= IV = 220 X 
X 20 = 4400 W 

W 4400 

kW « - « - = 4,4 kW 

1000 1000 

CONTINUA 
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alimentatore 
stabilizzato 



0t20 Vc.C. 
20W - 1A 


P 

on l'aumentare dell'impiego dei 
transistor sì impone la necessitè di 
alimentatori adatti. Gli accumulatori 
non sempre possono soddisfare tutte 
le esigenze. Essi sono troppo costosi, 
troppo pesanti, richiedono manuten¬ 
zioni, tempo dì carica ecc, 

I Poiché, finora, non si è riusciti a 
"produrre direttamente energia elettri¬ 
ca continua in modo idoneo, ci si ri¬ 
volge quasi sempre alle reti a corren¬ 
te alternata, particolarmente nei casi 
in cui sì debbano alimentare degli ap¬ 
parecchi a transistor stazionari. Si pen¬ 
si, per esempio^ alla produzione di 


apparecchi a transistor per la cui mes¬ 
sa a punto, taratura, prova e ripara¬ 
zione occorre sempre avere a disposi¬ 
zione una sorgente di corrente conti¬ 
nua con tensione regolabile. Si pensi 
anche ai numerosissimi strumenti di 
indicazione, misura, prova, ecc. che 
quasi sempre abbisognano dì una sor¬ 
gente a bassa tensione in corrente 
continua con certe esigenze di stabi¬ 
lità. Per soddisfare tali esigenze la 
HIGH-KIT ha realizzato l'alimentatore 
stabilizzato UK435. 

Esso è previsto per il collegamento 
alla refe a corrente alternata 50 60 


Hz no-f-220 Vc.a. La tensione con¬ 
tinua in uscita viene stabilizzata elet¬ 
tronicamente contro le variazioni della 
tensione di alimentazione e del carico. 

Questo alimentatore è costituito da 
un trasformatore, due reti raddrizza¬ 
trici e un circuito di regolazione a 
transistor. 

La stabilizzazione della tensione in 
uscita è migliore deiri% per una va¬ 
riazione della tensione di rete del 
± 10% e < 2,5% per una variazione 
del carico da pieno carico a vuoto. 
La potenza massima che può fornire 
è di 20 W. 
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CARAHERISTICHE GENERALI 

T«ntien« in iiKÌt* 0 — 20 Vc.c. 

Corrtnf* fiMMÌfiM 1 A 

SUbilitè 1^ |Mf vaHaiiofii di r«f« ± 
± 10 % 

< 2r5% pt vari«ti«iii dal carka da 
0 4 - 100 % 

Indkaiiani dall'wtcita in vnit • in ampnra 

Una portata voHmotrka 0 4> 25 V 

Ooo portato amporomotricHo 0 >4- 0,1 A • 
0 ^ 1 A 

Alimontaaiono 110 -r 220 Vc.a. 

Tranaitfor impiotati AC153 • ADUf 
Diodi impiotati 4 x 10D2 
Zonor impiotato 1Z20TS 


CIRCUITO ELETTRICO 

In figura 1 è rappresentato il circui¬ 
to elettrico completo di questa scatola 
di montaggio che comprende: 

1) Sezione alimentatrice 

2) Sezione stabilizzatrice 

Sezione alimentatrice 

L'entrata è di tipo classico; sostan¬ 
zialmente è costituita dal trasformato- 
re d'alimentazione TI e dal sistema 
raddrizzatore DI-02 a doppia semion¬ 
da, a valle del quale si trova una ca¬ 
pacità di 1000 pF (C3) per livellare 
la corrente raddrizzata, dopo di che 
inizia il vero e proprio stabilizzatore. 


-2 

11 

7-• 


d_j 






Piegare a 90 ^ 


ModHkkn d« apportam al potaniiomatro 

R 7. 
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FÌ9- 2 • S«rÌ 9 r«IU circwif* •tainpatv. 

I diodi D3 • D4 provvedono al raddriz¬ 
zamento della tensione di riferimen¬ 
to che viene stabilizzata a 20 V per 
mezzo del diodo Zener ZI. 

Sezione stabilizzatrice 

il circuito di regolazione è equipag¬ 
giato con il transistor di potenza Tr2 
AD 149, inserito nel circuito di poten¬ 
za, il quale, variando opportunamen¬ 
te la caduta di tensione fra il proprio 
collettore e l'emettitore, concorre a 
mantenere costante la tensione d'usci¬ 
ta. Tri AGI53 è il transistor di coman¬ 
do e di regolazione. La base di que¬ 
sto transistor è alimentata con una 
tensione resa costante dal diodo Ze¬ 
ner, mentre al suo emettitore arriva 
una tensione proporzionale alla ten¬ 
sione in uscita. Il valore di questa ten¬ 
sione può essere modificato median¬ 
te il potenziometro R7 da 4,7 kHA. 

Meccanicamente questo alimentato- 
re si compone di un pannello frontale 
su cui trovano posto lo strumento in¬ 


dicatore i tre deviatori a cursore SWl - 
SW2 - SW3, i due porta fusibili FI - 
F2, i due morsetti serrarlo J1 - J2, il 
potenziometro R7 per la regolazione 
della tensione d'uscita, il circuito stam¬ 
pato sul quale sono fissati i componen¬ 
ti; ed un contenitore, non compreso 
nella confezione deil'UK 435, si con¬ 
siglia il tipo G.B.C. CX)/3000-00, su 
cui viene fissato il trasformatore di 
alimentazione Tl, la squadretta per il 
collegamento del cordone d'alimen¬ 
tazione, e infine il pannello frontale. 

SEQUENZA DI MONTAGGIO 

Le fasi costruttive elencate qui di 
seguito portano fino alla realizzazio¬ 
ne completa dell'alimentatore come è 
illustrato in figura 6. 

1* Fase • Montaggio dei componenti 
sul circuito stampato • flg. 2 

e Montare 24 arKoraggi inserendoli 
nei rispettivi fori, indicati con numeri 


e coi segni — e -F, in modo che la 
battuta di arresto aderisca alla bache¬ 
lite; saldare e tagliare i terminali che 
superano di 2 mm il piano dei rame. 

e Montare i resistor!, i condensatori 
ed i diodi DI - D2 - D3 - D4 - ZI, pie¬ 
gandone i terminali e inserendoli nei 
rispettivi fori in modo da portare il 
loro corpo aderente alla bachelite; 
saldare e tagliare i terminali che su¬ 
perano di 2 mm il piano dei rame. 

• Montare il transistor TRI orientarv 
dolo secondo il disegno inserendo i 
terminali nei rispettivi fori in modo 
da portare la base a circa 1 cm dal 
piano della bachelite. Saldare e ta¬ 
gliare i terminali che superano di 2 
mm il piano del rame. 

• Montare i due distanziatori esa¬ 
gonali di 30 mm di lunghezza con 
rondella e dado da 3 mm (fig. 3) nei 
fori inferiori del circuito stampato dal¬ 
la parte bachelite. 
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Fif. 4 • F^rafwra 4«IU b«M coiit*fiit«r«. 


2* Fat« • Pannello frontaU • Monfag* 
gio dalla parti staccata-fig. 3^ 

a Montare i tre deviatori a cursore 
SWl - SW2 - SW3 fissandoli con viti 
e dadi da 2,6 mm. 
a Montare i portafusibili PF1 • PF2. 
a Montare i morsetti serrafilo J1 - 
J2 con relativi terminali, 
a Montare il potenziometro R7. 
a AAontare i due distanziatori esago> 
naii di lunghezza 45 mm, interponen¬ 
do fra la testa di ognuno di essi e il 
pannello 2 rondelle da 3 X 8 mm, 
fissandoli con viti a testa svasata da 
3 X 10 mm. 

a Montare lo strumento, 
a Montare i terminali al polo positi¬ 
vo e negativo dello strumento. 


a AAontare il circuito stampato fissan¬ 
dolo sui due distanziatori esagonali 
con due viti a testa cilindrica da 3 X 
X 8 mm, interponendo fra la testa 
della vite e il piano della bachelite 
una rondella da 3 X 8 mm. 

a AAontare sul dissipatore il transi¬ 
stor Tr2 AD 149 (vedi particolare di 
montaggio). 

a Saldare tre spezzoni di trecciola di 
lunghezza cm 8 agli elettrodi E - B - 
C di Tr2. 

a AAontare il dissipatore fissandolo ai 
distanziatori esagonali montati prece¬ 
dentemente nel circuito stampato con 
due viti a testa cilindrica da 3 X 8 
mm (vedi particolare di montaggio). 


a Saldare i tre collegamenti di Tr2 
al circuito stampato e precisamente: 
emettitore al punto E, base al punto 
B, collettore al punto C. 

a Collegamenti fra circuito stampato 
e comandi vari • Tabella I. 

3* Fase • AAontaggio dal contanitora 
a Forare la base, la parte superiore 
e posteriore secondo il disegno (fi¬ 
gura 4). 

a AAontare il trasformatore d'alimen¬ 
tazione TI e la squadretta d'ancorag¬ 
gio a 3 posti con viti a testa svasata 
da 3 X 10 mm, rondelle e dado 
(fig. 5). 

a Collegamenti (fig. 5 e 3). 

a Saldare il centro del secondario SI 
di TI terminale rosso, all'ancoraggio 
15 del circuito stampato. 
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• Saldare un'estremitè di SI termina¬ 
le verde, airancoraggio 16 del circui¬ 
to stampato 

• Saldare Taltra estremitè di SI ter- 
minale verde, all'ancoraggio 17 del 
circuito stampato. 

• Saldare il centro del secondario S2 
di TI terminale nero all'ancoraggio 20 
del circuito stampato. 

• Saldare un'estremitè di S2, termi¬ 
nale giallo, all'ancoraggio 19 del cir¬ 
cuito stampato 

• Saldare l'altra estremitè di S2 ter¬ 
minale giallo all'ancoraggio 18 del cir¬ 
cuito stampato 

• Saldare al terminale 1 della squa¬ 
dretta d'ancoraggio l'inizio dell'avvol- 
gimento primario TI di colore bianco. 

• Saldare uno spezzone di trecciola 
isolata di lunghezza cm 30 fra il ter¬ 
minale 2 della squadretta d'ancorag¬ 
gio e il terminale del portafusibile 
PF2 

• Saldare uno spezzone di trecciola 
isolata di lunghezza cm 30 fra il ter¬ 
minale 3 della squadretta d'ancorag¬ 
gio e il terminale 2 del deviatore a 
cursore SW1. 

• Saldare al terminale 2 della squa¬ 
dretta d'ancoraggio il terminale del 
primario di TI corrispondente alla ten¬ 
sione di rete. 

Per identificare i terminali dei pri¬ 
mario di TI si veda lo schema elet¬ 
trico (fig. 1). 

• Montare i due pannelli laterali del 
contenitore a quello posteriore. 

• Montare le quattro squadrane ad 
angolo retto ai due pannelli laterali. 

• Introdurre nell'apposito foro del 
pannello posteriore il gommino pas- 
sacavo. 

Far passare nel foro del gommino 
il cordone d'alimentazione per una 
lunghezza di circa cm 25. Dividere 
i due capi del cordone per una lun¬ 



TAEflLA I 


Conduttorr 

Lunghaiza 

cm 

Collagamanto 

Componanti da coliagara 

Tr«ccioU 

itoUta 

6 

A 

Ancoraggio 1 dal circuito stampato a tatminala 1 
dal daviatora SW3. 

e 

6 

8 

Ancoraggio 2 dal circuito stampalo a tarminala 2 
dal daviatora $W3. 

e 

6 

C 

Ancoraggio 4 dal circuito stampato a tarminala 4 
dal daviatora SW3. 

e 

10 

0 

Ancoraggio 5 dal circuito stampato a tarminala 5 
dal daviatora SW3. 

• 

6 

E 

Ancoraggio 6 dal circuito stampato a tarminala 6 
dal daviatora SW3 

» 

8 

F 

Ancoraggio 7 dal circuito stampato a tarminala 7 
dal daviatora SW2 

e 

5 

G 

Tarminala 8 dal daviatora SW2 a tarminala 6*2 dal 
daviatora SW3. 

e 

6 

H 

Tarminala 4* dal circuito stampato a tarmirìala 
dallo strumanto. 

e 

6 

1 

Tarminala — dal circuito stampato a tarminala — 
dallo strumanto. 

• 

8 

L 

Tarminala 13 dal circuito stampato a tarmirvala 13 
dal potanziomatro R7. 

» 

6 

M 

Tarminala 12 dal circuito stampato a tarminala 12 
dal potanziomatro R7. 

• 

6 

N 

Tarmir»ala 14 dal circuito stampato a tarminala 14 dal 
potaruiomatro R7. 

e 

7 

O 

Tarminala + dal circuito stampato a tarminala dal 
morsatto sarrafilo J2. 

e 

7 

P 

Tarminala — dal circuito stampato a tarminala dal 
morsatto sarrafilo J1. 

e 

6 

0 

Tarmirtala 10 dal circuito stampato a tarminala dal 
portafusibila PF1. 

e 

6 

R 

Tarminala 11 dal circuito stampato a tarminala dal 
portafusibila PF1. 

e 

3 

S 

Tarminala dal portafusibila PF2 a tarminala dal davia¬ 
tora SW1. 


ghezza di cm 8 e annodare secon¬ 
do il disegno. Saldare un capo al ter¬ 
minale 1 della squadrona d'aixorag- 
gio l'altro al terminale 3. 


Prima di effenuare il montaggio finale 
nel contenitore, controllare il circuito e 
verificare Tisolamento nei punti più 
critici. Se tale verifica è fana scrupolo- 
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samente, vengono eliminati gran parte 
dei pericoli che si possono presentare 
al momento deiraccensione delTap- 
parecchio. 

COLLAUDO 

1) Portare il deviatore a cursore SW3 
in posizione volt e il deviatore 
SW2 in posizione 1 A Ruotare al 
massimo il potenziometro R7. Con¬ 
trollo manuale della tensione di 
uscita. 

2) Alimentare l'apparecchio e chiu¬ 
dere il circuito d'alimentazione 
portando il deviatore SW1 in po¬ 
sizione ON. 

Se tutto funziona normalmente lo 
strumento AA indicherà una tensione 
di 20 V 

3) Spegnere l'apparecchio e portare a 
zero il potenziometro R7 (senso 
antiorario); coi legare ai morsetti 
d'uscita Jì - J2 un resistere di 20- 
25 W, portare il deviatore a cur¬ 
sore SW3^ in posizione Amp. 

4) Accendere l'apparecchio, ruotare 
lentamente il potenziometro R7 
sino al massimo; l'amperometro 
indicherà ì A esatto se il valore 
delia resistenza di carico è esatta¬ 
mente 20 n. 

5) Portare il deviatore SW3 in posi¬ 
zione volt e controllare la stabiliz¬ 
zazione togliendo e inserendo il 
carico. Risulterà stabile se la ten¬ 
sione letta nei voltmetro subirà 
una variazione del 2,5% da zero 
a pieno carico. 

CONCLUSIONE 

Seguendo scrupolosamente le indi¬ 
cazioni fornite la realizzazione del- 
rUK435 non presenta alcuna difficol¬ 
tà e consente di ottenere un'alimenta¬ 
tore di indubbia efficienza ed utilità. 
Si tratta, in sostanza, di una apparec¬ 
chiatura molto stabile e precisa, cer¬ 
tamente fra le migliori nel suo genere. 


iUNCO MATftlAlf CONSIGilATO Kt COMniTAti l*UK 435 


N* 

SIOLA 

DESCRIZIONE 

Nwmoro 4i Co4Ì€o 

1 

M 

Microomporomotfo (100 |iA) 70x40 mm 

TS/30a04X) 

1 

TI 

Tratformotoco 4'sliniontosiono 

HT/34a3-00 

1 


Conto nitoro 

00/30004» 

1 


Sqwodrotto *4 onpoU rotto 

0A/2S704W 

• 

é 

Viti 3 X 7 mm 

OA/11t04» 

é 


Viti 3 X 10 mm 

OA/110(M» 

4 


Do4i 4o 3 mm 

OA/14404» 

4 


Ron4olU 3 X • mm 

OA/19504» 

1 


Moniglio o ponto 

00/0445-00 

1 


Sgwo4rotto 4'An<oroggio 

00/27204» 

1 


Cor4ono 4'olimontasiono 

CC/02254» 

1 


PotM cor4ono 4'olimontoiiono 

0A/47404» 


ELENCO DEI COMPONENTI 


N 

SIOLA 

DESCRIZIONE 

2 

RI -02 

rosUtofi 4o 470 n • W • 5% 

1 

R3 

rosittoro 4o 4,7 kTÌ • Vi W • 5% 

1 

R4 

rosistoro 4o 400 lì • 1,5 W • 5^ 

1 

R5 

rosUtoro 4o 220 klì • 16 W • 5% 

1 

R4 

rosittoro 4o 27 kH • 16 W • 5^4 

1 

R7 

potoniiomotro 4o 4,7 kiì A 

11 

RO H- RIO 

rosistori 4o 1 n • 1^ W - 5^ 

2 

€1-02 

con4onsoton oUttrolitici 4« 50 |iF • 50 Vc.c. 

1 

C3 

<on4onsotoro oUttrolitico 4o 1000 pF • 35 Vc.c. 

1 

C4 

con4ons4itoro oUttrolitico 4o 1000 |iF • 25 Vc.c. 

4 

DI D4 

4io4i 1002 

1 

TRI 

transistor AC 153 V 

1 

TR2 

transistor AC149 V 

1 

Z 

4io4o sonar 1Z20T5 

1 

cs 

circuito stampato 

24 

AS 

ancoraggi por c.s. 

1 

PN 

pannolU 

2 

SW1 • SW2 

4ovUtort a cursoro • 1 scambio 

1 

SW3 

4ovUtoro a cursoro • 2 scambi 

2 

Pf 1. PF2 

portafusibili 

1 

FI 

fusibiU 4a 1 A 

1 

F2 

fusibiU 4a 0,25 A 

1 

— 

manopoU 

1 

J1 

morsotto sorraRU noro 

1 

J2 

morsotto sorraRU rosso 

1 

— 

Kit 4'isoUmonto por ADI49 

1 

— 

4issipatoro tarmica 

2 

— 

4islansUtori osagonali 1 x 45 mm RUtto 3 MA 

2 

— 

4istansUtori osagonali L s 30 mm RUtto 3 MA 

4 

— 

viti 2,4 X 5 mm 

2 

— 

viti 3 X 10 mm t.s. 

4 

— 

viti 3 X 0 mm 

4 

— 

4a4i 4a 2,4 mm 

2 

— 

4a4i 4a 3 mm 

0 

’ — 

ron4olU 4a 3 X 0 mm 

4 

— 

ron4olU 4a 4 X 9 mm 

4 

— 

lorminali 

4 

— 

capicor4a 

X10 

— 

troccioU isoUta 
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di condensatori 



Il cBox di condensatori», UK 425 
è stato studiato e realizzato col pre¬ 
ciso intento di fornire un valido aiuto, 
cos) come è stato fatto con il cBox di 
resistori» UK415, r>elle fasi di pro¬ 
gettazione e di riparazione dei circui¬ 
ti elettronici. 

In particolare, questa realizzazione, 
è di grande utilità quando si tratta di 
sostituire in una apparecchiatura un 
condensatore danneggiato o di valore 
indecifrabile. 

Infatti, rUK 425 consente un note¬ 
vole risparmio di tempo e una eleva¬ 


ta praticità, evitando le noie dovute 
ad una ricerca basata su una serie di 
tentativi. 

Questo box di condensatori per¬ 
mette di inserire, per mezzo di 2 
commutatori ed 1 deviatore, 24 con¬ 
densatori con le cui combinazioni si 
ottiene una serie di valori capacitivi 
compresi tra un minimo di 100 pf ed 
un massimo di 220.000 pF; pratica- 
mente tutta la gamma di valori soli¬ 
tamente usata. Le capacità da 100 a 
22.000 pF sono adatte ad una tensio¬ 
ne di lavoro di 500 Vc.c., mentre quel¬ 


le comprese fra 33.000 e 220.000 pF 
sono indicate per una tensione di la¬ 
voro di 630 Vc.c. 

In unione al cBox di resistori» 
UK415 questo montaggio permette 
delle combinazioni RC in serie o in 
parallelo costituendo, in questo modo, 
reti differenziatrici o integratrici. 

SCHEMA ELETTRICO 
E FUNZIONAMENTO 

Lo schema elettrico del cBox di con¬ 
densatori» è visibile in figura 1, la 
quale mette in evidenza la semplicità 
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circuitale nonché relementare principio 
di funzionamento. Il tutto consta di 2 
commutatori S1-S2, ad ognuno dei 
quali sono collegate 12 capacitò, e di 
un deviatore che consente, a seconda 
che sia commutato in posizione pF o 
nF, di ottenere valori compresi fra 100 
e 1500 pF oppure volori compresi fra 
2,2 e 220 nF. Tutti q. testi valori sono 
facilmente prelevabili ai morsetti J1 
ed J2. 

MONTAGGIO DEU'UK 425 

Questa realizzazione si compone 
essenzialmente di due parti: 

1) Pannello frontale, sul quale sono 
montati i morsetti serrafilo J1 ed 
J2 ed il deviatore a cursore SW. 

2) Circuito stampato, su cui sono 
montati i due commutatori SI - 
S2 ed i condensatori CI -f- C24, 
che viene fissato direttamente al 
pannello frontale. 


Per quanto riguarda la custodia 
esterna, non compresa nella confezio¬ 
ne deirUK425, è bene impiegare il 
tipo, ormai conosciuto, G. B. C. 
00/0946-01 in quanto conferisce al 
box un aspetto finito ed altamente 
funzionale, ed inoltre, presenta di¬ 
mensioni tali da permettere l'applica¬ 
zione del pannello del box in sosti¬ 
tuzione del suo coperchio originale, 
in modo molto semplice. 

SEQUENZA DI MONTAGGIO 

Montaggio dei componenti sul 
circuito stampato -fig. 3 

Per effettuare questa operazione 
nel miglior modo possibile occorre at¬ 
tenersi scrupolosamente alla figura 3, 
la quale mette in evidenza, dai lato 
bachelite, la disposizione di ogni sin¬ 
golo componente. 


• Aòontare gli ancoraggi 1-2-3-4-5 
nei rispettivi fori in modo che la bat¬ 
tuta di arresto aderisca al piano della 
bachelite, saldare e tagliare i termina¬ 
li che superano di 1,5 mm il piano 
del rame. 

• Montare i commutatori S1-S2 orien¬ 
tandoli secondo il disegno in modo 
da portare la linguetta di riferimento 
in corrispondenza della sede del cir¬ 
cuito stampato, mettere la rondella ed 
avvitare il dado fino al bloccaggio. 

• Collegamenti fra commutatori e 
circuito stampato. 

PRECAUZIONI E CONSIGLI 
DI MONTAGGIO 

Collegare il terminale 13 del commutato¬ 
re SI e il punto 13 del circuito stampato 
con uno spezzone di filo rigido del 0 di 
0,7 mm e lungo cm 5. Isolare'il filo con 
cm 4 di tubetto sterlingato 0 /.5 mm. 

Collegpre il terminale 13 del commutato¬ 
re S2 e il punto 13 del circuito stampato 
con uno spezzone di filo rigido del 0 di 
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0,7 mm e lungo cm 4. Isolare il filo con 
cm 3 di tubetto steriingato del 0 di 1,5 mm. 

Collegare i terminali I -r 12 del commu¬ 
tatore S2 con degli spezzoni di filo rigido 
del 0 di 0,7 mm e lunghi cm 2.5. Isolare 
ogni collegamento con cm. 1,5 di tubetto 
sterlingato del 0 di 1,5 mm. 

• Montare i condensatori CI ~C12 
inserendo un terminale di ciascun 
condensatore nel proprio foro del cir¬ 
cuito stampato in modo da portare la 
estremità del corpo a circa 4 mm dal 
piano della bachelite, saldare e ta¬ 
gliare i terminali che superano di 1,5 
mm il piano del rame. Piegare gli 
altri terminali dei condensatori ed in¬ 
serirli nel loro foro della paglietta del 
commutatore, saldare e tagliare i ter¬ 
minali che superano i 2 mm. 

• Montare i condensatori C13 

4- C24 inserendo i terminali nei ri¬ 
spettivi fori del circuito stampato in 
modo da portare il corpo di ogni con¬ 
densatore aderente alla bachelite, sal¬ 
dare e tagliare i terminali che supe¬ 
rano di 1,5 mm il piano del rame. 

Montaggio del circuito stampato al 
pannello frontale * ftg* 3 

Per questa operazione è necessario 
orientare il circuito stampato secondo 
il disegno ed introdurre nei due fori 
da 10 mm del pannello le bussole dei 
commutatori, quindi avvitare i dadi 
sino al bloccaggio. 

• Montare i morsetti serrafilo J1-J2 
mettendo in corrispondenza, fra il foro 
del pannello e quello del circuito 
stampato, l'anello isolante del morset¬ 
to e la rondella metallica in modo che 
questa aderisca alla parte ramata. In¬ 
trodurre il morsetto dalla parte del 
pannello in modo che la vite sporga 
dal lato della bachelite. Montare il 
capocorda ed avvitare il dado fino al 
bloccaggio, quindi piegare la pagliet¬ 
ta, saldarla all'ancoraggio corrispon¬ 
dente (vedi particolare in fig. 3). 

• Montare sul pannello il deviatore 
SW per mezzo di due viti da 2,6 X 



Ftg. 2 • Serigrafia dal circuito «fampafo. 
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Fig. 3 • Atsi«m« di montaggio doi com* 
pononti 



i 


X 5 mm e relativo dado, collegare 
con tre spezzoni di filo rigido del 
0 di 0,6 mm e lunghi 22 mm i tre 
terminali del deviatore agli ancoraggi 
1-2-3 del circuito stampato (vedi fi¬ 
gura 3). 

• Montare le manopole. 

PRECAUZIONI E CONSIGLI 
DI MONTAGGIO 



Collegare i puntali di un ohmmetro Ira 
il termiruile 13 — via — e il terminale I 
— posizione — del commutatore SI, Ruo¬ 
tare il commutatore sino a portare la via 
nella posizione I indicata dal cortocircuito 
dello strumento. 

Montare la manopola con Tindice in cor¬ 
rispondenza di 100 pF indicato sul pannel¬ 
lo — fissare la manopola. 

Ripetere la medesima operazione per il 
commutatore 52. Montare la manopola con 
Vindice in corrispondenza di 2J2 nF indi¬ 
cato sul pannello — fissare la manopola. 

A questo punto il cablaggio è ter¬ 
minato e, per completare il box di 
condensatori, come si vede nella foto 
che illustra il titolo, non rimane che 
togliere il coperchio della custodia ci¬ 
tata pecedentemente e sostituirlo col 
pannello delTUK 425. 

Un'ultima raccomandazione riguar¬ 
da le saldature, che dovranno essere 
eseguite con nìolta cura per non pro¬ 
vocare dei disturbi nel funzionamen¬ 
to, e i collegamenti, che dovranno es¬ 
sere il più possibile corti e diretti. 

L'aspetto dell'UK 425, dopo aver 
montato i componenti, è visibile in fi¬ 
gura 4 che mette in evidenza l'aspet¬ 
to razionale di tutto il montaggio. 

Se l'apparecchio sarà montato se¬ 
guendo scrupolosamente le istruzio¬ 
ni precedentemente riportate^ esso 
non mancherò di offrire prestazioni 
eccellenti senza necessitò di alcuna ve¬ 
rifica o taratura; sarò solo necessario, 
di tanto in tanto, pulire i contatti del 
commutatore. 
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lUNCO Dfl COMPONENTI 


N* 

SIOiA 

DESCRIZIONE 1 

N* 

SIOIA 

DESCRIZIONE 

1 

CI 

cowd»wMtoy da 

100 pf 1 

1 

C19 

caadaaaatara da 22 aP 

1 

C2 

cawdaiiMtof da 

150 pP 1 

1 

C20 

caadaaaatara da 33 aP 

1 

ca 

cowdaiiaatfa da 

ZZO pP 1 

1 

C21 

caadaaaatara da 47 aP 

1 

*C4 

cofidanaatora da 

270 pP 

1 

C22 

caadaaaatara da 100 aP 

1 

C5 

cendanaatora da 

330 pP 

1 

C23 

caadaaaatara da 150 aP 

1 

Cé 

cofidantafora da 

390 pP 

1 

CZ4 

caadaaaatara da 220 aP 

1 

C7 

condanaatora da 

470 pP 

1 

PN 

* paaaalla 

1 

et 

cendanaatara da 

540 pP 

2 

J1-J2 

a»araatti aarraRla 

1 

Cf 

caadaaaatara da 

é90 pP 

2 

MI1-MI2 

aiaaapala ad iadica 

1 

CIO 

. caadanaafora da 

•20 pP 

1 

SW 

daviatara a caraaca 

1 

C11 

cofidanaatora da 

1000 pP 

1 

CS 

circaita ataaipata 

1 

Cìl 

caadaaaatora da 

1500 pP 

2 

S1-S2 

caa»n«atatari 

1 

C13 

caiidaaaatora da 

12 aP 

5 

A-S 

ancarapgi par c.a. 

1 

C14 

candanaatara da 

3^ aP 

2 

— 

capicarda 

1 

C15 

cawdawaatara da 

4J aP 

cai 45 

— 

Ria aada 0 0,7 tmm 

1 

CU 

caadawaataca da 

aP 

cai 30 

— 

tabatta alarliagata 0 1,5 aiai 

1 

C17 

caadanaafara da 

10 aP 

2 

— 

viti da 2,4 X 5 alia 

1 

CU 

caadaaaatafa da 

15 aP 

2 


dadi da 2,4 mm 
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Amplifica e miscela sino a tre canali rispettivamente 
delie bande I o ll-lil IV o V. 

SI compone di un contenitore^lscelatore MM 3 e di 1, 
oppure 2. oppure 3 amplificatori a due transistor MT2. 

MT2 . AMPLIFICATORE 
A DUE TRANSISTOR A MODULO 

Atto ad essere montato nel contenitore miscelatore 
MM3. 

Guadagno VHF 32 dB (40 volte) ; UHF 26 dB (20 volte) 
NA/0660 ... 


MM3 • MISCELATORE TRIPLO 
E CONTENITORE AMPLIFICATORI 
A MODULO 

Miscela le bande: I o II con Ili e VHF con UHF. 
Contiene sino a 3 amplificatori a due transi* 
stor a modulo MT2. Può funzionare anche 
semplicemente come miscelatore triplo di 
banda. 

NA/4195-00 



Gli amplificatori si alimentano a mezzo deil'unico cavo di discesa con l'alimentatore PRESTEL mod. A3N commutato 
su 1. oppure 2. oppure 3 amplificatori. 

REPERIBILI PRESSO TUHI I PUNTI DI VENDITA G.B.C. ... PRECISARE SEMPRE I CANALI RICHIESTI 


preStel 


s.r.l. 20154 MILANO • Corso Sempione, 48 < Teief. 312.336 










































Chi«det« ad un bravo tecnico elottronico di spiegarvi 
« come funzionano » i tubi fluorescenti. Siamo certi che 
nel 90% dei casi otterrete solamente un brontolio 
seccato; cosi: « non mi sono mai interessato di queste 
cose, è roba da elettricisti! » 

Chiedetelo allora all'elettricista, e sapete quale^sari la 
risposta? 

« lo non sono mica un tecnico del gas; io i tubolari li 
monto, ma quanto poi a sapere come funzionano... 
vattelapescal >» 

Rivolgetevi anche al fisico, se volete, ed udrete parlare 
di bande di valenza, protoni, ioni: magari vedrete 
una bella lavagna di formule stranissime piene dì frecce 
e parentesi di ogni specie. 

Tirate le somme: cosa ne sapete ORA sui tubi 
fluorescenti: nulla? 

Beh, era previsto. 

Senza far tante interviste, leggete invece questo 
articolo, e saprete « quasi tutto »: quel pochino di fisica, 
proprio un pizzico, che vi serve, quel « tanto » di 
tecnica che vi aspettate. 



I TUBI 


PER ILLU 



di G. BRAZIOLI 


Un tubo fluorescente, ha dei punti 
di contatto con una normale lampadi¬ 
na? Uno solo, ed è che anche i fluo¬ 
rescenti possiedono un filamento in¬ 
candescente, anzi, due. 

Questi filamenti non servono però 
per illuminare, ma sono solamente 
€ motorini di avviamento » che « co¬ 
stringono » i tubi a funzionare. 

Come? A livello superficiale, cosi. 
Come si nota nella figura 1, ogni fluo¬ 
rescente porta ai termini due spiraline 
di tungsteno ricoperte da materiali si¬ 
mili ai € catodi » delle valvole. 

Quando si applica tensione a questi 
c filamenti », essi ovviamente si scal¬ 
dano al giallo, come avviene nelle 
lampadine normali. Ben si sa che Tin- 
candescenza proietta tutt'intorno de¬ 
gli elettroni. Ora, nel tubo, è presen¬ 


te una gocciolina di Mercurio e la 
superficie interna è verniciata con spe¬ 
ciali ossidi fluorescenti, che sono € cu¬ 
gini » di quelli applicati alla faccia 
interna dei tubi catodici per TV. 

Il calore sviluppato dai filamenti 
produce l'evaporazione dei Mercurio, 
che in questo stato è « aggredito » o... 
« bombardato » che dir si voglia dagli 
elettroni vaganti. 

Gli atomi di Mercurio, sottoposti a 
questo c mitragliamento » perdono al¬ 
cuni elettroni delle orbite periferiche. 

Nell'istante che un atomo si vede 
strappare un elettrone, il suo sdegno 
si manifesta sotto forma di emissione 
di una microscopica luminescenza ul¬ 
travioletta. 

Tale € lampo » moltiplicato per un 
enorme numero di collisioni, diviene 


un... € baluginìo » che investe gli os¬ 
sidi applicati airinterno del tubo. 

Questi in conseguenza si illumina¬ 
no irradiando una luce il cui « colo¬ 
re » dipende dalla composizione chi¬ 
mica dei materiali. Inizialmente (mol¬ 
ti lo ricorderanno) i tubi emanavano 
una luce fortemente azzurra, non 
sempre piacevole e nociva per molti 
lavori. Oggi i costruttori offrono an¬ 
che dei c fluorescenti » a luce bian¬ 
ca, che deriva, come si sè, dall'unione 
di molti colori derivanti da ossidi di¬ 
versi. 

Sono in commercio per speciali ap¬ 
plicazioni, dei tubi che emettono luci 
verdi, blu, azzurre, gialle, rosso, c 
radiazioni ultraviolette: ma prose¬ 
guiamo con l'analisi del funzionamen¬ 
to. 

Dopo alcuni secondi, i filamenti si 
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spengono, ad opera di un dispositivo 
detto € Starter » di cui parleremo tra 
poco. 

E allora cosa avviene? Si spegne 
anche il tubo? 

No, il tubo rimane acceso, benin¬ 
teso se non è esaurito o in via di esau¬ 
rimento; perchè? 

Perchè tra i filamenti e la ret^ è 
collegato un elemento detto « ballast » 
o « reattore ». Quest'ultimo, all'atto 
dell'apertura, ovvero dello spegnimen¬ 
to, sviluppa un transitorio momentaneo 
ad alta tensione che attraversa il tubo. 
L'impulso sostituisce al funzionamento 
iniziale una diversa forma di funziona¬ 
mento « continuo » perchè dopo il suo 
passaggio si ha una continua ionizza¬ 


zione del vapore di Mercurio che è 
mantenuta attiva dalla polarizzazione 
applicata dalla rete di filamenti (or¬ 
mai spenti) tramite il reattore; figu¬ 
ra 2. 

E questo per il funzionamento in 
genere. 

Vediamo ora più in dettaglio lo 
c starter » ed il ballast; meglio detto 
€ reattore ». 

Iniziamo dal più semplice dei due: 
il secondo: fig. 3. 

Si tratta, in sostanza, di una « im¬ 
pedenza » munita di nucleo di ferro 
che è molto simile alla impedenza di 
filtro normalmente impiegato negli 
alimentatori per amplificatori o TV o 
altro che utilizzano le valvole. 


L'avvolgimento del « ballast » o 
€ reattore » è calcolato in modo da 
dare l'innesco che abbiamo puntua¬ 
lizzato, ma anche per mantenere poi 
accesa la lampadina lasciando fluire 
la corrente che è necessaria per quel 
particolare tubo. 

Null'altro da dire: una impedenza 
non è certo un componente compli¬ 
cato! 

Passiamo allo starter: figura 4. 

Diremo subito che NON SEMPRE 
questo complemento è utilizzato: mol¬ 
ti tubi di recente costruzione, detti 
« INSTANT START » lavorano senza 
il preriscaldamento e partono di scat¬ 
to con la scarica del reattore che si 
verifica azionando l'interruttore. 

Trattando di c starter » parliamo 
allora ovviamente dei € vecchi » tipi, 
tutt'ora più che mai in uso anche per¬ 
chè pare siano più duraturi. 

Come abbiamo visto, lo « starter » è 
praticamente un temporizzatore che 
ha il compito di accendere i « filamen¬ 
ti » per c quel tanto tempo » e non di 
più. 

Il modello più diffusamente usato 
è quello bimetallico che si vede nella 
figura 5. è costituito da una piccola 
ampolla riempita di gas inerte. Argon 
o Neon a seconda della tensione di 
lavoro, a freddo, la distanza fra il 
c bimetallo A » ed il contatto fisso 
c B » è tale che la tensione di rete può 
produrre la ionizzazione dei gas, con 
la conseguente scarica. 

Avvenendo la ionizzazione, il ca¬ 
lore relativo piega c in fuori » il bi¬ 
metallo che giunge così a toccare il 
contatto. 

Non appena c A » entra a contatto 
con € B » i filamenti del tubo si ac¬ 
cendono. Il fatto che € A » e c B » 
si tocchino, però, praticamente corto¬ 
circuita lo « starter »: in tal modo ia 
ionizzazione del gas si spegne: fig. 6. 

Mancando la ionizzazione, manca il 
calore che manteneva piegata « in 
fuori » ia lamina bimetallica: essa si 
raffredda e torna nella posizione ini¬ 
ziale, riaprendo il circuito, ovvero 
spegnendo i filamenti del tubo. 

La successiva ionizzazione del gas 
non avviene perchè il tubo nel frat¬ 
tempo si è acceso « shuntando » lo 
starter. 
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Se però il tubo invece non si è 
acceso, il tutto si ripete creando la 
premessa per un nuovo ciclo di ope¬ 
razioni, ed eventualmente di accen¬ 
sione. 

Sono noti altri modelli di Starter, 
per esempio quello detto cWatch-dog» 
della General Electric che ha un si¬ 
stema di protezione dai sovraccarichi, 
e quello termico Sylvania. 

In Italia però questi Starter sono 
poco usati avendo attacchi non stan¬ 
dardizzati rispetto allo zoccolo delle 
nostre plafoniere, ed anche perchè 
risultano più costosi di quelli normali. 

Una ulteriore nota sfavorevole a 
questi nuovi « Starter » è che molti 
elettricisti installatori non li vogliono 
impiegare ritenendo (non a torto) che 
il loro uso implichi lo studio di circuiti 
diversi dalla norma. 

Visto cosi il « funzionamento » dei 
tubo fluorescente e la natura dei nuo¬ 
vi accessori, passiamo ad alcune con¬ 
siderazioni di ordine pratico relati¬ 
vamente al suo impiego. 

Ancora pochi anni fè i tubi fluore¬ 
scenti erano molto sensibili alla ten¬ 
sione di rete. 

Bastava che la c 220 » o la « 125 » 
calassero di una ventina di volt, per 
assistere al disinnesco della fluore¬ 
scenza che si faceva c saltellante » a 
fasce e chiazze. 

Oggi i costruttori sono riusciti a 
rendere più « tolleranti » i tubi, al¬ 
meno per le marche principali, ma vi 
sono altri fattori che disturbano for¬ 
temente il funzionamento dei nostri 
dispositivi. 

Il primo di essi è la femperahira. 

Forse, chi legge, avrè notato l'in¬ 
nesco instabile dei fluorescenti esposti 
d'inverno alle intemperie. Avendo 
scelta questa forma di illuminazione 
per un garage non riscaldato, una 
cantina, un solaio, avrè visto con di¬ 
sappunto il mancato c aggancio » del¬ 
la fluorescenza a temperatura di zero 
gradi ed inferiori. 

Questo difetto è più pronunciato 
per certe marche anziché per altre, 
comunque non si conosce (all'oggi) il 
vero motivo che impedisce il normale 
lavoro. Scienziati di chiara fama si 
stanno dedicando a ricerche in questo 
senso. 


In linea generale, mentre si atten¬ 
dono le immancabili migliorie che in¬ 
dubbiamente verranno, è certo meglio 
scartare i tubi fluorescenti per l'illu¬ 
minazione dei locali freddissimi. 

A parte questa considerazione, ve¬ 
diamo invece i guasti tipici dei tubi 
fluorescenti dei loro impianti. 

Un c fastidio », più che un guasto, 
è il ronzio che emettono molte plafo¬ 
niere, un ronzio talvolta così pronun¬ 
ciato da far alzare il capo a chi entra 
in un ambiente e non è c assuefatto » 
al disturbo. 

L'origine del rumore è sempre, in 
questi casi, il reattore che si comporta 
come una specie di c vibratore » a 


50 Hz e comunica le sue ondulazioni 
alla lamiera. Il rimedio più spiccio è 
evidentemente quello di cambiare il 
pezzo. 

Volendo, però, è possibile « smor¬ 
zare » il ronzio munendo il reattore 
di supporti elastici: come dire tre o 
quattro rondelle di elastico ritagliato 
da una vecchia camera d'aria, inserite 
tra la base dell'involucro del reattore 
e la plafoniera, lungo le viti di fissag¬ 
gio. 

Il guasto vero e proprio si manifesta 
quando il tubo non si accende. 

Può avvenire che: 

A) L'accensione manchi del tutto; 


5 


Bimetallo "A* 


Contatto 
fisso "B" 


Coftdensator^ 



Bulbo a riempimento 
gassoso 


N y Zocco lo 


SPERIMENTARE - N. 9 - 1969 


671 
































voi premete rinterruttore e norì suc¬ 
cede nulla. 

B) L'accensione non sia regolare, 
il tubo « saltelli » noiosamente da ac¬ 
ceso a spento, lampeggiando, rima¬ 
nendo acceso per pochi secondi, ec¬ 
cetera. 

Nel caso c A 9 , il tubo può essere 
bruciato, il che può essere facilmente 
controllato misurando la resistenza dei 
filamenti ovvero ponendo un ohmetro 
a contatto dei piedini che sporgono 
due per parte dalle estremità del fluo¬ 
rescente: fig. 7. Un tubo buono ma¬ 
nifesta una resistenza pari a 20-30 
ohm per filamento. 

Se alla misura il filamento appare 
interrotto, aperto, si può essere certi 
che il fluorescente sia fuori uso. La 
mancata accensione può essere impu¬ 
tata anche al reattore: di questi, ve ne 
sono centinaia di tipi tutti muniti di 
resistenze in c.c. assai varie, dipen¬ 


dendo esse anche dalla tensione di 
lavoro prevista. 

Se però misurandone uno con un 
ohmetro si riscontra una resistenza 
infinita o molto elevata (superiore 
a 10 kll) il reattore è certamente bru¬ 
ciato. 

In caso contrario si deve assumere 
che sia efficiente: mai si è visto un re¬ 
attore cortocircuitato. 

La terza causa della pannes del fluo¬ 
rescente, può essere lo starter. Se 
però un tubo che ha sempre funzio¬ 
nato bene, e di colpo resta buio, lo 
starter ben difficilmente è la causa del 
non funzionamento. 

Può esserla, se il condensatore di 
smorzamento connesso in parallelo al 
contatto va in cortocircuito; oppure 
se il contatto bimetallico si rompa 
meccanicamente; ma sono questi casi 
statisticamente improbabili. 


Lo starter è invece una causa ricor¬ 
rente di guasti tipo « B »: ovvero della 
stentata accensione. 

Quando un tubo non è molto « vec¬ 
chio 9 ma stenta ad accendersi, lam¬ 
peggia, innesca e disinnesca, quasi 
tempre la causa è io starter c cotto » 
ovvero dal contatto eroso, ossidato, 
instabile.. 

Poiché non è molto facile provare 
uno starter senza particolari strumenti, 
forse il miglior consiglio da dare, in 
caso di dubbio è di effettuare la pro¬ 
va per sostituzione. Uno starter costa 
poco 160 lire o poco più: vale la pena 
di acquistarlo; se il difetto poi si ri¬ 
velasse diverso lo si può tenere come 
scorta. 

Esclusa questa possibilità, il tubo 
che stenta ad innescare è certo esau¬ 
rito. Difatti la... « terza parte 9 , ovve¬ 
ro il reattore, in questo caso è da 
ignorare. 

Se però il tubo non c brilla subito 9 , 
prima di cercare il guasto è meglio 
osservare la tensione di rete e l'even¬ 
tuale gelo ambientale. Chiuderemo, 
dicendo che i tubi fluorescenti di ta¬ 
lune marche « minori 9 all'inizio della 
vita operativa spesso danno qualche 
delusione, in altre parole « spiralizza- 
no 9 , si accendono irregolarmente o 
manifestano delle zone poco lumino¬ 
se. In questi casi, l'unica « cura 9 è 
lasciarli accesi per una mezz'ora. Do¬ 
po questa « cottura 9 i sali fluorescenti 
si normalizzano ed il tubo inizia a la¬ 
vorare bene, stabilmente. Ultima no¬ 
ta curiosa. 

I tubi fluorescenti, abbiamo visto, 
sono basati, sulla ionizzazione di un 
vapore di Mercurio: questa ionizza¬ 
zione, che è continuamente attiva du¬ 
rante il funzionamento del tubo cau¬ 
sa un notevole « rumore 9 a spettro 
€ bianco 9 che si traduce in un di¬ 
sturbo a radiofrequenza sparso su 
ogni gamma e con dei picchi molto 
elevati che si localizzano su frequen¬ 
ze particolari. 

Per questa ragione, i centri di radio- 
ascolto evitano questo sistema di illu¬ 
minazione e così i più evoluti SWL. 

Per altro, qualunque fluorescente 
può servire come generatore RF di 
emergenza. Provi il lettore ad acco¬ 
stare la sua radiolina a transistor ad 
un tubo, e udrà subito il classico « ru¬ 
more 9 di cui parlavamo. 
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Costruzione 



Agli efFetti del controllo del funzionamento di un amplificatore di batta frequenza, l'impiego del tolo otcillo- 
tcopio per la verifica della forma d'onda dei tegnali di utcita non è tufficiente. Infatti, tebbene i tegnali pot- 
tano ritultare perfettamente tinutoidali tulio tchermo del tubo a raggi catodici, è tuttavia pottibile che all'utcita 
tia pretente una certa quantità di dittortione dovuta all'aggiunta di armoniche e di rumori di varia natura. Per 
un eterne approfondito, è inditpentabile l'impiego di un dittortiometro, di cui detcriviamo un etemplare tem- 
plice da realizzare, e che fornitee prettazioni todditfacenti. 


In un amplificatore di B.F., si richie¬ 
de solitamente che i segnali applicati 
all'ingresso vengano riprodotti senza 
alcuna alterazione apprezzabile delia 
forma d'onda, con maggiore ampiez¬ 
za e maggiore potenza. Queste con¬ 
dizioni vengono rispettate in misura 
tanto maggiore quanto più elevata è 
la classe delTamplificatore: tuttavia, 
qualunque sia la sua classe, è inevita¬ 
bile che una percentuale di distorsio¬ 
ne venga aggiunta a causa della pro¬ 
duzione di armoniche nei vari stadi di 
amplificazione, ed anche a causa del¬ 
l'aggiunta ai segnali utili veri e pro¬ 
pri di suoni estranei, consistenti nel ru¬ 
more di fondo intrinseco dell'amplifi¬ 
catore, nel soffio tipico dovuto all'agi¬ 
tazione termica, ecc. 

Per poter compiere la misura della 
distorsione con precisione assai mag¬ 
giore di quella consentita da un nor¬ 
male oscilloscopio, è necessario dispor¬ 
re di un distorsiometro, che solitamen¬ 
te consiste in un'apparecchiatura assai 
complessa e costosa. Tuttavia ritenia¬ 
mo consigliabile la realizzazione del¬ 


l'apparecchiatura che stiamo per de¬ 
scrivere, mediante la quale è possibile 
stabilire con precisione soddisfacente 
l'ammontare della percentuale di di¬ 
storsione di qualsiasi tipo di amplifica¬ 
tore. 

IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Partendo dal presupposto che i se¬ 
gnali forniti da un eventuale genera¬ 
tore siano perfettamente sinusoidali, 
ed esenti cioè da qualsiasi tipo di di¬ 
storsione, è intuitivo che se al¬ 
l'uscita deH'amplificatore si riscontra 
un segnale di uscita contenente invece 
una certa percentuale di distorsione 
quesfultima viene prodotta esclusiva- 
mente dall'amplificatore sotto prova. 
Per effettuarne la misura, l'unico siste¬ 
ma consiste appunto nell'impiego di 
un distorsiometro, che può essere del 
tipo a sottrazione. Il principio è illu¬ 
strato alla figura 1 , nella quale si os¬ 
serva la presenza di un generatore, 
dell'amplificatore sotto prova, del di¬ 
spositivo sottrattore che intediamo de¬ 
scrivere, e di uno strumento di misura. 


I segnali forniti dal generatore de¬ 
vono avere un'ampiezza notevole, del¬ 
l'ordine cioè almeno di una diecina di 
volt. Prima di procedere, occorre pe¬ 
rò precisare che in genere l'am¬ 
piezza del segnale di ingresso che oc¬ 
corre applicare ad un amplificatore per 
svilupparne la potenza di uscita nomi¬ 
nale è di solito assai ridotta, in quan¬ 
to gli amplificatori sono solitamente 
previsti per il funzionamento con tra¬ 
sduttori a bassa uscita quali possono 
essere i rilevatori fonografici, i micro¬ 
foni, sintonizzatori, ecc. 

Per questo motivo, prima che i se¬ 
gnali forniti dal generatore vengano 
applicati all'ingresso dell'amplificato¬ 
re, è necessario interporre un poten¬ 
ziometro (P), mediante il quale l'am¬ 
piezza dei segnali viene attenuata 
fino a raggiungere il valore necessa¬ 
rio per eccitare adeguatamente l'in¬ 
gresso dell'amplificatore. 

All'uscita di quest'ultimo è necessa¬ 
rio applicare una resistenza avente un 
valore equivalente all'impedenza della 
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bobina niobile delTaltoparlante, in mo* 
do da costituire un carico che dissipi 
la potenza sviluppata in sostituzione 
deiraltoparlante; ciò per evitare un 
suono assordante nell'esecuzione del¬ 
la misura. 

In linea di massima, la distorsione 
di un amplificatore viene misurata in 
funzione della massima potenza di 
uscita nominale. Da ciò appare intui¬ 
tivo che la prima cosa da stabilire è la 
potenza massima che l'amplificatore 
deve essere in grado di fornire, quan¬ 
do al suo ingresso viene applicato un 
segnale avente una determinata am¬ 
piezza. A titolo di esempio, potremo 
citare il caso di un amplificatore aven¬ 
te una potenza nominale di 10 W, per 
il quale tale potenza viene sviluppata 
quando all'ingresso viene applicato un 
segnale sinusoidale avente un'ampiez¬ 
za di — supponiamo — 50 mV. 

Sebb>ene il generatore fornisca un 
segnale di uscita la cui ampiezza am¬ 
monta ad alcuni volt, mediante il po¬ 
tenziometro P è possibile attenuare 
questo segnale in modo tale che esso 
presenti l'ampiezza necessaria affin¬ 
ché ai capi della resistenza di carico 
equivalente si sviluooi un segnale 
avente appunto la potenza di 10 W. 
Per controllare che la potenza svilup¬ 
pata sia effettivamente quella nomina¬ 


le, basta ricorrere alla semplicissima 
formula che Qui sotto riportiamo: 

Vo = ^ P X Z 

nella quale Vy rappresenta la tensione 
di uscita espressa in volt, P rappresen¬ 
ta la potenza espressa in watt, e Z 
rappresenta il valore dell' impedenza 
di uscita (ossia il valore della resisten¬ 
za di carico equivalente) espresso in 
ohm. 

Nel caso al quale ci siamo riferiti a 
titolo di esempio, se l'amplificatore 
presenta una potenza nominale di 
10 W, e se la sua impedenza di usci¬ 
ta equivale ad esempio ad 8 H, ab¬ 
biamo che 

Vu = }0xB 
= 

= 8,94 

È dunque chiaro che, una volta mes¬ 
si in funzione il generatore e l'ampli¬ 
ficatore sotto prova, quando un segna¬ 
le di forma d'onda sinusoidale viene 
applicato ai capi del potenziometro P, 
è sufficiente leggere con un voltmetro 
per corrente alternata un valere di ten¬ 
sione pari ad 8,94 V ai capi della re¬ 
sistenza di carico equivalente per ave¬ 
re la certezza che l'amplificatore forni¬ 
sca una potenza di uscita di 10 W. A 


tale scopo, sarè quindi sufficiente re¬ 
golare il potenziometro P fino ad ot¬ 
tenere la lettura di tale tensione da 
parte del voltmetro che viene momen¬ 
taneamente collegato ai capi della re¬ 
sistenza di carico equivalente. 

Osservando sempre lo schema a 
blocchi di figura 1, si può notare che 
il segnale fornito dal generatore vie¬ 
ne anche applicato, con la sua mas¬ 
sima ampiezza, ossia senza passare at¬ 
traverso un potenziometro di attenua¬ 
zione, all'ingresso del dispositivo al 
quale abbiamo dato il nome di sottral- 
tore. Il motivo risiede nel fatto che 
esso non comporta una vera e propria 
amplificazione. Tuttavia, all'uscita del 
sottrattore deve essere presente un 
segnale avente caratteristiche di am¬ 
piezza e di intensità analoghe a quelle 
dei segnali di uscita presenti ai capi 
della resistenza di carico equivalente, 
ossia dopo l'amplificazione dei vari 
stadi. 

É quindi intuitivo che all'uscita del 
sottrattore ed all'uscita dell'amplifica¬ 
tore devono essere presenti due se¬ 
gnali aventi le medesime caratteristi¬ 
che di frequenza e di ampiezza, con 
la sola particolarità che la loro fase 
deve essere opposta, in modo da otte¬ 
nere la reciproca eliminazione per som¬ 
ma algebrica. 

Ebbene, le armoniche e l'eventuale 
rumore di fondo non possono essere 
eliminati col sistema della sottrazione, 
in quanto non trovano dei segnali cor¬ 
rispondenti agli effetti della forma 
d'onda e dell'ampiezza e di fase op¬ 
posta all'uscita del sottrattore. Di con¬ 
seguenza, lo strumento di misura me¬ 
diante il quale viene valutata l'ampiez¬ 
za dei segnali residui a seguito della 
reciproca eliminazione del segnale 
principale, indicherà un determinato 
livello di ampiezza che corrisponderà 
all'ampiezza dei segnali che costitui¬ 
scono la distorsione apportata dall'am¬ 
plificatore. Una volta compiuta questa 
misura, dividendo l'ampiezza del se¬ 
gnale disponibile ai capi della resisten¬ 
za di carico equivalente, espressa in 
volt, per il valore dei segnali misurati 
dopo l'eliminazione col sistema della 
sottrazione del segnale vero e proprio, 
si otterrà una cifra che rappresenterà 
in modo abbastanza preciso la percen¬ 
tuale di distorsione dell'amplificatore 
sotto prova. 
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Naturalmente, la misura di cui si è 
detto può essere eseguita non solo nei 
confronti delia potenza massima nomi¬ 
nale, ma anche nei confronti deireven- 
tuaie potenza di picco o di una poten¬ 
za inferiore alla massima. Ciò comun¬ 
que dipende esclusivamente dalie in¬ 
tenzioni delToperatore. 

IL CIRCUITO ELETTRICO 

La figura 2 illustra il circuito elettri¬ 
co del distorsiometro: sul lato sinistro 
si notano innanzi tutto due coppie di 
morsetti, in ciascuna delle quali il mor¬ 
setto inferiore fa capo a massa. Per 
distinguere rapidamente questi mor¬ 
setti, ad essi viene attribuito il colore 
nero sul pannello di comando, mentre 
agli altri morsetti viene dato per con¬ 
venzione il colore rosso. 

Alla coppia di morsetti superiore 
viene applicato il segnale di uscita for¬ 
nito dal generatore, che — come giè 


abbiamo accennato — deve avere 
l'ampiezza di alcuni volt. Questo se¬ 
gnale viene applicato ai capi del po¬ 
tenziometro PI, il cui cursore ne pre¬ 
leva la parte necessaria e la applica 
al primario del trasformatore T. Que¬ 
sto trasformatore è di tipo particolare 
e deve essere realizzato dal costrut¬ 
tore in quanto è assai difficile trovare 
in commercio un tipo che si presti allo 
scopo. Per la sua realizzazione, è pos¬ 
sibile impiegare una scatola di mon¬ 
taggio per trasformatori che può es¬ 
sere acquistata presso qualsiasi sede 
G.B.C., contraddistinta dal numero di 
catalogo HT/4680. Il trasformatore ver- 
rè avvolto applicando un primario co¬ 
stituito da 300 spire avvolte con con¬ 
duttore di rame smaltato del diame¬ 
tro di 0,3 mm, mentre il secondario 
consiste in 900 spire avvolte con con¬ 
duttore di rame smaltato del diametro 
di 0,15 mm. Naturalmente, per la rea¬ 
lizzazione di questo trasformatore con¬ 
viene rivolgersi a persona apposita¬ 


mente attrezzata, in quanto è neces¬ 
sario che le spire siano bene affianca¬ 
te tra loro, e che gli strati siano oppor¬ 
tunamente isolati l'uno dall'altro me¬ 
diante l'interposizione di un foglio di 
carta per trasformatori. Non esistono 
difficoltà agli effetti dell'isoiamento, in 
quanto questo trasformatore funziona 
esclusivamente con segnali di intensi¬ 
tà relativamente ridotta. 

Dato il rapporto di trasformazione 
(pari a 3), i segnali disponibili ai capi 
del secondario di T avranno un'am¬ 
piezza pari approssimativamente a tre 
volte quella dei segnali applicati al 
primario tramite il potenziometro PI. 
Tali segnali vengono successivamente 
applicati ad una rete di sfasamento, co¬ 
stituita dai componenti RI, R2, Cl, C2 
e P3. 

Prelevando il segnale di uscita tra 
il terminale inferiore del secondario 
ed il cursore del potenziometro P3, e 
variando la posizione di quest'ultimo 
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per tutta Tescursione consentita dallo 
stesso potenziometro, è possibile otte- 
nere in uscita un segnale la cui am¬ 
piezza è leggermente inferiore a quel¬ 
la disponibile ai capi del secondario, 
ma la cui fase varia di alcune diecine 
di gradi da un estremo all'altro del po¬ 
tenziometro P3. 

Abbiamo però stabilito all'inizio che 

per ottenere la soppressione del se¬ 
gnale disponibile all'uscita dell'ampli¬ 
ficatore — il segnale fornito dal sot- 
trattore deve essere sfasato esattamen¬ 
te di 180^: a tale scopo, è previsto 
il doppio deviatore DEI, che permet¬ 
te di prelevare il segnale di uscita con 
le due polarità possibili, a seconda 
che esso si trovi nella posizione illu¬ 
strata o venga spostato nell'altra posi¬ 
zione. Di conseguenza, tra i punti A 


e B è possibile disporre del segnale 
di uscita con due fasi opposte, e con 
possibilità di regolare tale fase tra un 
minimo di 0 e un massimo di circa 30", 
a seconda della posizione del cursore 
di P3. 

Abbianìo già detto che all'uscita del- 
r amplificatore deve essere applicata 
una resistenza di carico equivalente in 
grado di dissipare la potenza di usci¬ 
ta: in parallelo alla suddetta resisten¬ 
za è possibile col legare i morsetti vi¬ 
sibili in basso a sinistra nello schema 
di figura 2, facenti capo al potenzio¬ 
metro P2 del valore di 0,22 AAfl. L'ele¬ 
vato valore di questo potenziometro 
non comporta alcuna alterazione ap¬ 
prezzabile agli effetti dei carico appli¬ 
cato all'uscita dall'amplificatore. Me¬ 
diante tale potenziometro, ossia va¬ 


riando la posizione del suo cursore, è 
quindi possibile prelevare un segnale 
avente una determinata ampiezza, il 
quale segnale viene praticamente col¬ 
legato in serie al segnale disponibile 
all'uscita della rete di sfasamento, in 
quanto il cursore del potenziometro è 
collegato direttamente al punto B del 
circuito. In pratica, dal momento che 
il segnale da applicare al circuito di 
misura viene prelevato tra il punto A 
e la massa, esso consiste nella somma 
algebrica dei segnali disponibili tra A 
e B, e tra B (ossia il cursore di P2) e 
la massa. 

Occorre però precisare che — quan¬ 
do due segnali aventi la medesima 
frequenza ma una fase opposta ven¬ 
gono collegati in serie, la loro recipro¬ 
ca soppressione è possibile soltanto 
quando la loro ampiezza è assoluta- 
mente identica. Per ottenere due se¬ 
gnali di fase opposta ma della mede¬ 
sima ampiezza sono stati previsti due 
voltmetri per corrente alternata ad alta 
resistenza interna, costituiti da STI e 
da ST2. Essi sono due microampèrome- 
tri da 50 \iA fondo scala, caratterizzati 
cioè da una sensibilità di ben 20.000 
lì/V. La tensione ad essi applicata vie¬ 
ne rettificata separatamente ad opera 
dei diodi Dì e D2, in serie ai quali si 
trovano delle resistenze addizionali. 

Il doppio deviatore DE2 serve per 
predisporre i due voltmetri, identici 
tra loro, su due portate diverse, e pre¬ 
cisamente su una portata inferiore di 
5 V fondo scala e su una portata supe¬ 
riore di 50 V fondo scala. Ciò in quan¬ 
to la misura della distorsione può do¬ 
ver essere eseguita nei confronti di 
amplificatori che possono presentare 
vari valori di tensione di uscita, in re¬ 
lazione alla potenza ed all'impedenza. 

In sostanza, a questo punto sarà cer¬ 
tamente chiaro per il lettore che — una 
volta applicati i segnali forniti dal ge¬ 
neratore, con la loro massima ampiez¬ 
za, ai capi del potenziometro PI — è 
possibile dosarli in modo da ottenere 
tra A e B un segnale avente una de¬ 
terminata fase ed una determinata am¬ 
piezza. Analogamente, i segnali dispo¬ 
nibili all'uscita dell'amplificatore, e pre¬ 
cisamente ai capi della resistenza di ca¬ 
rico equivalente, applicati in parallelo 
al potenziometro P2, possono essere 
dal pari dosati in ampiezza ed appli¬ 
cati in serie al segnale disponibile al¬ 
l'uscita del sottrattore. Mediante i due 


1 MATERIALI 

Numero 
di Codice 
GBC. 

Prezzo 
di Listino 

T 

scatola di fnontaggio par trasformatori • vedi tasto 

HT/468(M)0 

2 500 

RI 

resisterà da 47 lill • 1 W • 10% 

OR 0162*19 

34 

R2 

coma RI 

DR 0162-19 

34 

R3 


OR/0162-31 

34 

R4 


DRyOI 62-79 

34 

RS 

coma R3 

DR/0162-31 

34 

R6 

coma R4 

DR/0162-79 

34 

R7 

petanziomatre samiRsso lineare da 22 kll 

DP/0233-22 

220 

R8 

potaniiomatro samifìsso lineare da 220 klì 

DP/0234-22 

220 

R9 

coma R7 

OP/0233-22 

220 

RIO 

coma R8 

OP/0234-22 

220 

CI 

condensatore in polistirolo da 47 kpF 

88/0401-40 

1 200 

C2 

condensatore in polistirolo da 470 pF 

88/0511-80 

40 

PI 

potenziometro linear?da 220 klì 

DP/0864-22 

370 

P2 

coma PI 

DP/0864-22 

370 

P3 

coma PI 

DP/0864-22 

370 

01 

diodo OA72 

— 

140 

02 

coma DI 

— 

140 

STI 

microamparomatro da 50 {lA 

TS/0525-00 

• 7 000 

ST2 

coma STI 

TS/0525-00 

• 7 000 


3 • morsetti ressi da pannello 

GO/1330-00 

96 


3 • morsetti nari da pannello 

GO/1332-00 

96 


3 • doppi deviatori a lava 

GL/1490-00 

1.200 

3 • manopoU ad indica 

* Praiio natte di liatino 

FF/0038-00 

80 
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voltmetri per corrente alternata è pos¬ 
sibile effettuare la misura separata del¬ 
le due tensioni, e regolare PI e P2 in 
modo da ottenere da parte di entrambi 
gli strumenti la medesima indicazio¬ 
ne. Quando i due strumenti forniscono 
la stessa indicazione, e quando P3 e 
DEI vengono regolati in modo tale che 
il segnale presente tra A e B sia di 
fase esattamente opposta a quella dei 
segnali disponibili tra B e la massa, i 
due segnali si elidono a vicende, per 
cui tra i morsetti facenti capo al cir¬ 
cuito di misura non può essere pre¬ 
sente altro che il segnale residuo che 
rimane dopo la reciproca eliminazione 
dei segnali a frequenza fondamentale. 

REALIZZAZIONE DELLO STRUMENTO 

La figura 3 illustra l'aspetto dei pan¬ 
nello frontale dello strumento: su di 
esso si notano innanzitutto i due volt- 
metri simmetrici, tra i quali è presen¬ 
te la leva che consente di predisporne 
la sensibilità per le portate di 50 V o 
di 5 V. Al di sotto, e precisamente al 
centro dei pannello, è visibile la leva 
di comando del doppio deviatore DEI. 

Nella parte inferiore del pannello si 
notano da sinistra a destra i morsetti 
facenti capo al generatore, e la mano¬ 
pola di comando del potenziometro 
PI; verso il centro la coppia di mor¬ 
setti di uscita ai quali è necessario col¬ 
legare il voltmetro elettronico per la 
misura della percentuale di distorsio¬ 
ne e l'oscilloscopio per l'analisi della 
forma d'onda del segnale residuo, al 
di sopra dei quali si trova la manopo¬ 
la mediante la quale viene regolato il 
potenziometro P3. A destra — infi¬ 
ne si notano i morsetti al quali va 
applicato il segnale di uscita disponi- 
biale ai capi della resistenza di carico 
equivalente, al di sopra dei quali si 
trova la manopola con la quale si co¬ 
manda la posizione del potenziome¬ 
tro P2. 

La realizzazione dello strumento è 
assai semplice, e — non essendovi né 
circuiti di alimentazione né circuiti di 
amplificazione — la posizione dei va¬ 
ri componenti non presenta alcun fat¬ 
tore critico. Tutto ciò che occorrerà fa¬ 
re agli effetti della realizzazione con¬ 
sisterà nel procurare un involucro me¬ 
tallico di volume sufficiente, e nell'an- 
corare i vari componenti in modo da 
evitare cortocircuiti accidentali. Una 


volta eseguita la messa a punto dei 
due circuiti voltmetrici, lo strumento 
è in grado di funzionare per anni ed 
anni, senza alcuna manutenzione. 

MESSA A PUNTO DELLO STRUMENTO 

Questo strumento non necessita di 
una vera e propria messa a punto, in 
Quanto la regolazione dei vari coman¬ 
di viene effettuata di volta in volta a 
seconda delle necessità. Ciò che occor¬ 
re fare invece con la massima esattez¬ 
za possibile è la taratura dei due volt¬ 
metri STI ed ST2, cosa che può essere 
eseguita disponendo di un trasforma¬ 
tore che fornisca una tensione alter¬ 
nata in due valori che rientrano nelle 
due portate stabilite: per ottenere la 
massima precisione agli effetti della 
messa a punto, è indispensabile che la 
minore delle tensioni sia deM'ordine 
di 5 V, mentre la maggiore sia del¬ 
l'ordine di 50 V. Non è necessario che 
tali tensioni abbiano esattamente i va¬ 
lori di fondo scala, in quanto la mes¬ 
sa a punto può essere eseguita nei 
confronti di qualsiasi altro valore: tut¬ 
tavia, si ottiene la messa a punto più 
precisa quando l'operazione viene ese¬ 
guita in corrispondenza delia massima 
deflessione possibile dell'indice. 


Agli effetti della taratura dei due 
voltmetri, occorre innanzitutto consi¬ 
derare che i due strumenti vengono 
forniti con una scala tarata da 0 a 50, 
con cinque divisioni principali; di con¬ 
seguenza, le scale possono essere uti¬ 
lizzate così come sono, tenendo però 
conto del fatto che anziché indicare 
dei microampère, esse indicheranno 
invece dei valori di tensione espressi 
in volt. 

Come prima operazione, occorrerà 
predisporre il doppio deviatore DE2 
sulla posizione corris|3ondente alla por¬ 
tata di 5 V, ed applicare tra A e B la 
tensione alternata di minor valore. 

Naturalmente, la sorgente di tensio¬ 
ne alternata usata per effettuare la ta¬ 
ratura deve fornire due valori di ten¬ 
sione perfettamente noti, che potran¬ 
no eventualmente essere controllati 
con un voltmetro di buona precisione. 
Una volta applicata la tensione minore 
tra A e B, sarà sufficiente regolare R7 
fino ad ottenere da parte dell'indice 
STI l'indicazione della tensione nota. 

L'operazione successiva consiste nel- 
l'applicare tra B e la massa la mede¬ 
sima tensione, regolando R9 fino ad 
ottenere da parte dell'indice di ST2 
la medesima indicazione precedente- 
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mente fornita da STI. Ciò fatto, occor¬ 
re portare il doppio deviatore DE2 sul¬ 
la posizione corrispondente alla por¬ 
tata di 50 V, e quindi applicare tra A 
e B la tensione alternata campione di 
valore maggiore. Quindi, si regolerà 
R8 fino ad ottenere da parte di STI 
l'indicazione del medesimo valore di 
tensione. Successivamente, la tensione 
di taratura verrà applicata tra il pun¬ 
to B e la massa, dopo di che si rego¬ 
lerà RIO fino ad ottenere da parte di 
ST2 la stessa indicazione. 

Una volta compiute queste quattro 
operazioni, i due voltmetri per cor¬ 
rente alternata STI ed ST2 risulteran¬ 
no tarati in modo tale da fornire l'in¬ 
dicazione esatta delle tensioni rispetti¬ 
vamente presenti tra A e B, e tra B e 
massa, è dunque chiaro che, regolan¬ 
do PI e P2, sarà sempre possibile ot¬ 
tenere due valori di tensione identici 
tra loro, tali cioè da consentire che il 
collegamento in serie del segnale for¬ 
nito dal cursore di P2 e di quello di¬ 
sponibile all'uscita della rete di sfasa¬ 
mento siano della stessa ampiezza: re¬ 
golando quindi la posizione del dop¬ 
pio deviatore DEI e del potenziometro 
P3, sarà infine possibile attribuire al 
segnale di uscita del sottrattore una 
fase opposta a quella dei segnali for¬ 
niti dal cursore di P2, determinando 
cosi la eliminazione per sotti azione dei 
segnale vero e proprio. Tra i morsetti 
di uscita visibili all'estremità destra 
dello schema di figura 2 deve quindi 
risultare presente il solo segnale«diffe- 
renza, la cui forma d'onda può essere 
osservata con un oscilloscopio, mentre 
la cui ampiezza può essere misurata 
con un voltmetro elettronico. 


Il dittaldafore è un attrezzo economico e di valido aiuto per il tecnico. 

Esso serve a dissaldare i componenti elettronici. Costituito da una pompa 
aspirante con grande forza di risucchio, il dissaldatore lavora In coppia con 
un saldatore di bassa potenza. 

Per dissaldare necessita portar lo stagno al punto di fusione con la punta 
del saldatore, dopodiché viene risucchiato dall'attrezzo in questione mediante 
il pistone aspirante. 


ERSA • Soldapullt 
Punta di ricambio 
ERSA - Soldapullt Deluxe 
Punta di ricambio 


LU/óllS-OO - L 9.500 
LU/6116-00-L 1.800 

LU/6118-00 - L 15.000 
LU/6119-00 - L 3.700 


IN VENDITA PRESSO TUTTI I PUNTI DELI'ORGANIZZAZIONE 

G.B.C. IN ITALIA 


Naturalmente, una volta ottenuto il 
segnale residuo, la sola misura con un 
voltmetro elettronico permetterà di 
valutarne l'ampiezza, ma non di cono¬ 
scerne la natura: di conseguenza, il so¬ 
lo voltmetro elettronico non permette 
di stabilire se la percentuale di distor¬ 
sione è dovuta alla presenza di armoni¬ 
che, o alla presenza di rumore di fon¬ 
do, o ancora alla presenza di altri tipi 
di segnali parassiti. Tuttavia, collegan- 
do ai morsetti di misura un buon oscil¬ 
loscopio a raggi catodici, sarà possibi¬ 
le osservare anche la forma d'onda del 
segnale residuo, e stabilire quindi se 
si tratta di armoniche, di rumore di 
fondo, eccetera. 
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Questa interessante apparecchiatura 

è stata esposta a Milano 

presso il Museo Nazionale 

della Scienza e della Tecnica, 

in quanto finalista e successivamente 

vincitrice del concorso 

«I giovani e la Scienza 1968». 

La realizzazione è opera 
di due giovani studenti 
dellTstituto Tecnico Industriale 
«Feltrinelli» di Milano. 



verifica sperimentale della 
legge sul moto uniformemente 
accelerato 


di E. PETTINELLI e R. CERASI 


Esaminando in dettaglio le due se> 
zioni delTapparecchio, come è visibi¬ 
le nella foto sopra il titolo, notiamo che 
la prima è costituita da un piano incli¬ 
nato in legno su cui è fissata una ro¬ 
taia metallica in miniatura che serve 
da guida per il carrello, composto da 
un vagone metallico a scartamento ri¬ 
dotto, di peso sufficiente per ottenere 
un moto parzialmente privo di attriti; 
sempre per soddisfare questa condi¬ 
zione, le rotaie sono state attentamen¬ 
te esaminate e corrette manualmente 
nelle imperfezioni, specialmente nei 
punti di congiunzione. 

Dato che il carrello deve partire 
in sincronismo con l'inizio del con¬ 
teggio dei tempi, abbiamo scartato 
un sistema di bloccaggio manuale 
alla sommitè del piano, adottando 
invece un elettromagnete che, ecci¬ 
tato, attrae il gancio di materiale 
ferromagnetico del carrello; questo 
elettromagnete è collegato al devia¬ 


tore che inserisce la tensione ai con¬ 
tatori, in modo che quando questi ul¬ 
timi sono in funzione, esso non è 
più percorso da corrente, quindi ab¬ 
bandona il vagone. Alla estremità in¬ 
feriore del percorso si trova un re¬ 
spingente che blocca la corsa. La lun¬ 
ghezza del percorso è di cm 130, che 
abbiamo opportunamente suddiviso in 
6 blocchi di cm 17 cadauno, cioè per 
un totale di cm 102, l'altezza massi¬ 
ma del piano è di cm 10. Gli organi 
sensori sono stati costruiti nei seguen¬ 
te modo: su di un lato del piano incli¬ 
nato abbiamo disposto 6 sostegni me¬ 
tallici alla distanza di cm 17 uno dal¬ 
l'altro, e sulla sommità abbiamo salda¬ 
to delle lampadine ad incanscedenza 
da 6,3 V-0,15 A. Analogamente sul¬ 
l'altro lato del piano sono stati inse¬ 
riti su identici supporti delle fotore¬ 
sistenze al solfuro di cadmio ORP60. 

Alcuni Connettori e cavetti porta¬ 
no la tensione alle lampadine e col¬ 


legano i terminali delle fotoresisten¬ 
ze ai circuiti. Il dischetto metallico 
cui è affidato il compito di intercet¬ 
tare i fasci luminosi delle lampadine 
è fissato ad altezza opportuna con un 
supporto che si trova ad un'estremità 
del carrello. La seconda sezione com¬ 
prende 4 gruppi principali: P) un ali¬ 
mentatore a filtraggio elettronico che 
fornisce una tensione sufficientemen¬ 
te stabilizzata e livellata di circa 14 V. 
2^) 6 circuiti bistabili con relè ad auto- 
aggarKio. 3^) 6 generatori di corrente 
costante. 4®) Un voltmetro elettronico 
ad alta impedenza d'ingresso. L'ali¬ 
mentatore si compone di un transistor 
di potenza collegato nella configura¬ 
zione a collettore comune, che per¬ 
mette una bassa impedenza d'uscita, 
cioè tra il suo emettitore e la massa 
del circuito, abbiamo una tensione 
abbastanza stabile e livellata a condi¬ 
zione che la base sia alimentata con 
una tensione costante e poco affetta 
da ronzio. Onde ottenere questa con- 
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F»g. 1 • S<h«m« « blocchi d^irappArccchio 
por lo voriflco sporimontal# dol moto 
wniformomonto occolorato. 


1) ALIMENTATORE Da 320 V co forni- 
SCO 12 V c.c. stabiliiiati o 6,3 V c.o. I pri¬ 
mi tono Talimontaiiono doi circuiti olot- 
tronici. i tocondi por lo accontiono dolio 
lompodino. 

2) VOLTMETRO ELETTRONICO Su di ot¬ 
to ti loggeno lo tontioni di carica doi con- 
dontotori, tontibilitò; 10 Mi2 V. 

3) BLOCCO COMPRENDENTE 6 CIRCUITI 
DI SCAHO E 6 GENERATORI DI COR¬ 
RENTE 

3o) circuito cKo commuta quando lo fo- 
torotittonia viono otcurata (oncho por un 
brovo ittanto); 3b) gonoratoro di corronto 
cho carico Ìir»oarmonto il condontatoro C 
adibito alla mitura dol tompo. 

4) P:AN0 inclinato 4o) olottrocalomi- 
fo; 4b) tupporto contononto a dottra uno 
fotorotittonia o a tinitfra una lampadina; 
4c) carrollo cho ti muovo di moto uni- 
fortomonto accalorato. 

A) INGRESSO 320 Vc.o.; B) SELEHORE 
DEI 6 CONDENSATORI DI MISURA; C) 
COMMUTATORE DI «ATTESA PARTENZA, 
(nollo tchoma è commutato in potiiiono 
oftoto); D) CAVI DI ALIMENTAZ.ONE DEL- 
LE LAMPADINE E DELLA ELETTROCALA. 
MITA; E) CAVI CHE COLLEGANO LE EO- 
TORESiSTENZE CON I CIRCUITI DI 
SCAHO. 



3 



1 1- 

1 

1 

1 

1 

L. 


3b 




dizione^ abbiamo usato un partitore 
di tensione in cui scorre una corrente 
di media intensità, un ramo del quale 
è costituito da diodi zener ad alta dis¬ 
sipazione by-passati da un condensa¬ 
tore da 1000 pF. La tensione presente 
all'emettitore può venir commutata, 
tramite un deviatore, o all'elettroma¬ 
gnete, o ai gruppi 2® e 3® di cui so¬ 
pra. I circuiti sono 6, uno per ogni fo¬ 
toresistenza, dato che essi devono far 
scattare un relè quando la loro corri¬ 
spondente fotoresistenza non inter¬ 
cetta la luce. Abbiamo utilizzato cir¬ 
cuiti a scatto, perché sono poco in¬ 
fluenzabili da piccole variazioni di 
luminosità captate dalla fotoresisten¬ 
za e presentano una soglia ben defini¬ 
ta di scatto, il che evita indecisione 
del relè nell'attrazione dell'ancoretta. 
Ognuno di questi circuiti si compone 
di due transistori al silicio del tipo per 
commutazione P 397 che presentano 
caratteristiche migliori (in particolare 
per il guadagno in corrente) dei 
2N 708 originariamente previsti. I re¬ 


lè utilizzati sono del tipo miniatura 
Siemens, abbastanza rapidi e sicuri, 
pur richiedendo una potenza di ecci¬ 
tazione sufficientemente bassa (resi¬ 
stenza della bobina 10(X) ft; tensione 
di lavoro 12 V). Dato che il circuito bi- 
stabile utilizzato è un trigger di Sch¬ 
mitt, qualora la luce ritorni a colpire la 
fotoresistenza dopo il breve periodo di 
oscuramento prodotto dal dischetto, 
accade che il relè torna nella posizione 
di riposo, quindi necessita un sistema 
di autoaggancio che è realizzato me¬ 
diante un contatto del relè normalmen¬ 
te chiuso che collega un capo della fo¬ 
toresistenza al circuito; ora, quando il 
relè si eccita, stacca la connessione al¬ 
la fotoresistenza, quindi per il trigger 
è come se la fotoresistenza si trovas¬ 
se neH'oscurità. In condizioni normali 
il secondo contatto di scambio del re¬ 
lè dà tensione al corrispondente gene¬ 
ratore di corrente costante, il cui com¬ 
pito è quello di caricare un conden¬ 
satore linearmente in funzione del 
tempo; il relè si incarica dunque di 
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sospendere la carica al momento op¬ 
portuno. Ogni generatore di corrente 
costante si compone di un transistor 
al silicio che lavora con tensione co¬ 
stante sulla base ed emettitore forte¬ 
mente controreazionato. Il condensa¬ 
tore (o il carico applicato in generale) 
si collega tra il positivo delTalimenta- 
zione (essendo il transistor NPN) e il 
collettore. Con un circuito di questo 
genere abbiamo che la corrente di col¬ 
lettore assume sempre un valore co¬ 
stante indipendentemente dal valore 
del carico collegato. Ovviamente se 
un carico deve essere alimentato con 
tensione superiore a quella fornibile 
dal nostro alimentatore meno la ca¬ 
duta tra emettitore e massa affinché 
scorra la corrente prefissata, la con¬ 
dizione della costanza della corrente 
non può essere verificata, essendo il 
nostro un generatore reale e non 
ideale, tuttavia molto stabile nei limi¬ 
ti imposti dalie nostre necessità. Con 
una certa approssimazione, possiamo 
affermare che la corrente di collettore 
è uguale alla tensione di emettitore 
diviso la resistenza di emettitore (per 
mezzo di questa resistenza quindi si 
regola la corrente erogata). 

Da quanto detto consegue che, es¬ 
sendo la tensione di emettitore uguale 
a quella di base meno la caduta tra 
base ed emettitore, la tensione di 
base deve essere molto stabile se vo¬ 
gliamo che la corrente erogata non su¬ 
bisca cambiamenti. La stabilizzazione 
è effettuata mediante un partitore 
un ramo del quale è costituito da un 
diodo zener da 4 V tipo OAZ 200. 
La corrente da noi scelta per la carica 
è di 50 pA, ed essendo la capacità 
del condensatore pari a 10 pF, il tem¬ 
po di carica è di: VC/I, cioè di 4 s. 
Poiché la corrente è costante, la ca¬ 
rica avviene linearmente nel tempo, il 
che permette facilmente di risalire dai 
volt ai secondi, quindi abbiamo una 
tensione che indica un tempo. Poiché 
i contatori sono stati concepiti in que¬ 
sto modo, possiamo affermare che si 
tratta di un metodo di misura a ca¬ 
rattere analogico. Il voltmetro elettro¬ 
nico è necessario per misurare la ten¬ 
sione dei condensatori, ed è compo¬ 
sto da un microamperometro da 50 pA 
preceduto da un transistor ad effetto 
di campo che permette di ottenere 
un'impedenza d'ingresso di 2 AAH per 
volt. Conseguentemente la misura è 
abbastanza precisa. Un commutatore 
permette di inserire i vari condensa- 



SPERIMENTARE - N. 9 - 1969 


681 

































































fori uno ciopo Taltro; un altro commu¬ 
tatore inserisce la resistenza dlngres- 
so per variare la portata del voltme¬ 
tro elettronico. Iurta la parte elettro¬ 
nica è stata montata su piastre di ma¬ 
teriale plastico forato (perforato pla¬ 
stico G.B.C.) disposte come lati di una 
scatola il cui basamento è formato 
da blocchi metallici. Il frontale è co¬ 
stituito da una piastra dello stesso 
materiale plastico non perforato su cui 
sono disposti i vari comandi. Il perfo¬ 
rato plastico è diviso in 3 piastre sulla 
prima delle quali si trova Talimenta- 
tore; la più grande è occupata dai bi- 
stabili; la seconda laterale a destra 
porta i generatori di corrente costan¬ 
te. Il voltmetro elettronico è situato in 
un piccolo spazio sulla piastra cen¬ 
trale dei bistabili, mentre sul pannel¬ 
lo si trovano, da sinistra a destra, e 
dall'alto in basso: 2 potenziometri per 
regolare l'azzeramento del voltmetro 
(un potenziometro è con interruttore, 
dato che il voltmetro è alimentato a 
batteria per avere una maggiore in¬ 
dipendenza); due commutatori per i 
condensatori e le portate del voltme¬ 
tro; un interruttore per accendere l'in¬ 
tero complesso; un deviatore di attesa 
e partenza; un pulsante per la scarica 
dei condensatori onde ripetere la pro¬ 
va,* due boccole per il collegamento 
del microamperometro esterno. Que¬ 
st'ultimo è costituito da un tester ICE 


modello 680C collegato sulla portata 
50 pA. L'idea per la realizzazione di 
un'apparecchiatura atta a questa ve¬ 
rifica è sorta durante una lezione di 
meccanica in cui si parlava di moto 
uniformemente vario. Inizialmente vo¬ 
levamo collegare degli orologi elettrici 
tra i contatti del relè per leggere co¬ 
modamente i tempi di passaggio tra 
una stazione e l'altra. Ma, da un lato 
l'eccessivo costo degli orologi, dall'al¬ 
tro la loro scarsa precisione, ci con¬ 
vinsero a cercare un'altra soluzione 
più precisa e maggiormente econo¬ 
mica. 

Dall'elettrotecnica conoscevamo le 
leggi di carica di un condensatore in 
corrente continua in serie ao una resi¬ 
stenza, ed avevamo reputato la solu¬ 
zione di indicare i tempi in funzione 
della tensione ai capi dei condensa- 
tori migliore di quella precedente. 
Purtroppo però la legge di carica dei 
gruppi RC è espressa per mezzo di 
un'equazione esponenziale che ren¬ 
deva molto complessi i calcoli. L'unico 
sistema per avere una tensione diret¬ 
tamente proporzionale al tempo di ca¬ 
rica, era quello di inviare ai conden¬ 
satori una corrente di valore costante. 
Un generatore di corrente costante è 
facilmente realizzabile con un transi¬ 
stor (come specificato sopra) e perciò 
abbiamo adottato definitivamente que- 
st'ultima soluzione. La realizzazione ci 


ha imposto un notevole lasso di tem¬ 
po, data la complessità dei circuiti, 
tuttavia non si sono presentate ecces¬ 
sive difficoltà, poiché il circuito ali¬ 
mentatore non richiede alcuna messa 
a punto e i circuiti bistabili, progettati 
con una certa precisione, hanno ri¬ 
chiesto solo poche correzioni dovute 
alla dispersione del guadagno in cor¬ 
rente dei modelli di transistor che so¬ 
no stati utilizzati non essendo possi¬ 
bile ottenerli selezionati con molta 
precisione. 

La taratura più complessa è stata 
quella dei generatori di corrente co¬ 
stante, in quanto era necessario re¬ 
golare separatamente ciascuna resi¬ 
stenza di emettitore per ottenere il 
giusto valore di corrente (50 pA). 
Inoltre le tolleranze dei condensatori 
ci hanno imposto una lunga serie di 
regolazioni sperimentali entro ristretti 
limiti delia corrente di carica per ot¬ 
tenere la stessa velocitè di carica. No¬ 
nostante non fosse semplice ottenere 
discreti risultati, ci sono stati di gran¬ 
de aiuto alcuni potenziometri da 

10 kn del tipo a regolazione micro- 
metrica che, in serie a resistenze fisse 
sugli emettitori dei transistor hanno 
consentito regolazioni precise e sta¬ 
bili. È stato inoltre necessario utiliz¬ 
zare un piano inclinato sufficiente- 
mente preciso e per questo ci siamo 
rivolti a un falegname che, con modi¬ 
ca spesa, ha realizzato una superfi¬ 
cie molto piana. La rotaia che vi ab¬ 
biamo collocata (del tipo ferromodel¬ 
listico) ha subito una serie di corre¬ 
zioni di linearitè e di planaritè. Non 
è stato necessario fornire di schermi 
fotoresistenze e lampadine, in quan¬ 
to non si è verificato alcun inconve¬ 
niente. In un secondo tempo abbiamo 
pensato di sostituire i condensatori 
elettrolitici da 10 pF impiegati per la 
carica con dei condensatori di ugual 
capacità al tantalio che, sebbene più 
costosi, hanno permesso misure più 
precise a motivo delle perdite estre¬ 
mamente più basse. 

Nella realizzazione del voltmetro 
elettronico si è verificato un incidente 
che ci ha costretto alla sostituzione 
del costoso transistor ad effetto di 
campo; cioè un impulso di tensione 
è stato inviato erroneamente sull'elet¬ 
trodo di ingresso (gate) del transistor, 

11 che ha portato alla distruzione dello 
stesso, data la fragilità tipica di que¬ 
sti elementi. 
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1 MATiMAU 

li Colica 

O.i.C. 

Rraiia 

li Uatina 

AUMINTATOti 



1 • tratfsniMtor* di •Iwwirtaiin» • IS V • 1,1 A 

HT/24ta00 

5.900 

1 • li • 12 V • 1 A 

HT/24204)0 

4.400 

2 • c«fil«iiMl«ri a carta la 10 kpl • élO VI 

Ri/0200-20 

40 

1 • canlanaatara alaffraNfka la 2000 (JLf • 25 VI 

iR/5220^ 

900 

2 • cawlaitaafaci alatfralMci la 1000 |Jll • 25 VI 

U/5220-20 

550 

1 • rMittw* 4* 100 n • 1 W • 10% 

DR/0140-91 

24 

1 • rnictM* da 1 Id) • 1 W • 10% 

DR/0141-29 

24 

é • lampaliiia tubolari la 4,5 V • 0,2 A 

OH/02404K) 

120 

4 • parta la fnpala 

OH/207OO0 

70 

1 • polita liali IRCI 24 V • 1,2 A 


2.200 

1 . traatittar RKilipc 2N2055 


2.400 

1 • Itala laaar IRÒ 1Z20T5 


1.020 

1 • loppio iatamrttara a lavatta 

01/152000 

240 

1 • laviatara a lavatta 2 paaiiiail 

01/15204)0 

1.100 

1 • liccipatara tamika 

OC/15704)0 

1.000 

CIRCUITI ilSTAllU i OiNIRATORi DI CORRiNTf 



4 • caiilaaMtarl alattralitici al taatalla la 10 (il • 15 VI 

ÌÌ/21S1-00 

150 

4 • rariatari da IM f) • % W . S% 

DR/01S1-07 

24 

4 • ratirtafi da S,4 hH • % W • S% 

DR/01R1.75 

24 

4 • raaMari da 1,S Ul • W W • S% 

DR/Oltl.47 

24 

4 • ratMari da IM f) • % W • S% 

OR/01RO-95 

24 

4 • raaiatari da 47 kO • Vii W • S% 

DR/01t2.19 

24 

4 • patafixiamatri trioMaar la 500 kH 

09/0524.50 

5.000 

4 • pataailaiiiatrt tamlltst la 470 klT 

DP/0144-47 

250 

4 • fnkraralé Slamaas 20 V • 1 kH 

— 

— 

12 • traaatatar S.O.S. P207 

— 

— 

4 • traacistar S.O.S. C1421 

— 

— 

4 • fatarasittaaBa FMlipt ORR40 

D9/042000 

740 

4 • Itali laaar OAZIOO 


950 

VOITMITRO lUnRONICO 



1 • caalaaaatara caraaiica a llica la 10 kp7 • 25 VI 

ii/1440.10 

20 

1 • raaittara la 2,9 kH-W W.5% 

DR/01S1.47 

24 

1 . raaitlara la 2,2 kn*Vk W.5% 

DR/0U1.55 

24 

1 • raaitfara la 1,2 kH-Vb W.5% 

DR/01S1.42 

24 

1 . raaiftara la 290 H.Vb W.5% 

DR/0U1.19 

24 

1 . rattatara la 2,7 kiì-V% W.5% 

DR/0111-59 

24 

1 . ratiatara la 1 MO.Vb W.5% 

DR/0192-42 

20 

1 . raaiafara la 14 MH.Vb W.5% 

DR/0212.91 

20 

1 . raaiatara la 4,1 MH.Vi W.5% 

DR/0222-22 

24 

1 . raaitlara la 410 kH.Vi W.5% 

DR/0222-75 

24 

24 . raaiatari la 10 MH.Vi W.5% 

DR/022241 

24 

1 . pataaitamatra la 1 kfi 

Df/1292-10 

1.000 

1 * pataaiiamatra la 470 lì 

Df/1221-47 

1.500 

1 . pataaaiamatra aaaiMlaaa la 4.7 kfl 

09/0242-47 

240 

2 . pila • Hallaaafia • 4,5 V 

11/07454)0 

170 

1 . pia • Hallaaaaa » la 14 V 

11/07244)2 

120 

1 • partapUa ialpia 

00/02104)0 

550 

1 . partapila Ralfin 

00/02404)0 

120 

1 . taalar ICI 420 I 

T$/24454)0 

54)00 

1 • tranaiatar TXT. 

— 

— 

1 . palaaata talgia 

01/07004)0 

790 

2 . caiofiiatatari 2 via 4 paahiaal 

0N/014O00 

590 

1 . iatarrvttara loppio 

01/152000 

240 

2 . manopola nara con inlica 

99/0024-00 

74 

2 . manopola bianclia con bilica 

99/0025-00 

40 

* Rrasaa natta li Uatina 

VARI! 



1 . caafaiiana viti 

OA/07404)0 

700% 

1 . caalaiiaiia lali 

OA/14404)0 

200% 

2 . prato la pannalla a 4 pali 

00/414000 

950 

1 . prato la pannalla a 2 pali 

00/417000 

550 

2 . apina volanti a 4 pai 

00/410000 

1.050 

1 . apina volontà a 2 pali 

00/409000 

450 

1 . boccola ratta 

00/100000 

100 

1 . boccola nara 

00/10024)0 

100 

1 . piaatra Tayatana 

00/55054)0 

500 

1 * piaatra Tayatana 

00/55454)0 

1.250 

2 . piaatra Tayatana 

00/555000 

400 

N.i. . Alcuni lai campana nti aapra alancati non tana rapa ribili alla 0.i.C^ ai tratta lai tipi 

mancanti lai prana di Uatina a lai rotativa numara li Calka. 


Ije apparecchiature di teleco¬ 
municazioni e navigazione aerea 
installate nelVaeroporto di Accra 
(Ghana) sono state di recente 
inaugurate ufficialmente e mes¬ 
se in funzione. 

Esse comprendono, fra le al¬ 
tre cose, stazioni trasmittenti e 
riceventi HF e VHF complete, 
VHF a lunga distanza, pannelli 
e banchi di comando, un centro 
telegrafico, radar di avvicina¬ 
mento, una rete televisiva a cir¬ 
cuito chiuso, un’installazione di 
diffusione e radiofari VOR, 

Un sistema radar aeroportua¬ 
le da ÌO cm è stato installato per 
agevolare l’avvicinamento e l’al¬ 
lontanamento degli aeroplani 
sino ad una distanza di 150 km 
e per la supervisione ed il con¬ 
trollo del traffico aereo attorno 
all’aeroporto. 


osta otto volte l’Italia per 
12 milioni di abitanti, la repub¬ 
blica del Sudan è alle prese con 
il serio problema di ovviare agli 
inconvenienti posti al progresso 
economico da un vasto territorio 
in buona parte desertico o se¬ 
midesertico, attraverso lo svi¬ 
luppo delle comunicazioni. 

In questo quadro s’inserisce 
il recente ordinativo effettuato 
alla Philips da parte dell’ammi¬ 
nistrazione delle Poste e Tele¬ 
foni per la fornitura e l’instal¬ 
lazione di ponti radio e di ap¬ 
parecchiature telefoniche a ca¬ 
nali multipli, per un valore com¬ 
plessivo di 780 milioni di lire 
circa. 

Il ponte radio è adatto alla 
trasmissione per un massimo di 
960 canali telefonici o di un 
canale video (a colori o in bian¬ 
co e nero) assieme ad un ca¬ 
nale audio. L’apparecchiatura 
telefonica provvede sino a 524 
canali telefonici. 
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appuntamento 
in edicola 


con 



in questo numero 
troverete: 


Descrizione ed uso 
di un generatore di barre a colori. 

Raffreddamento 
dei dispositivi semiconduttori. 

Regolatori di temperatura 
con termistori e transistori al silicio. 

Dispositivo per il controllo 
della pressione sistolica e diastolica. 

Induttori magnetici ed 
ultrasuoni affrontano i terremoti. 

Temporizzatore ad 
indicazione numerica. 

Alimentatore 24 Vc.c. UK 615. 

Gruppo comandi stereo UK 125. 

Schermi piatti per TV. 

Oscuratore graduale di luce. 

Installazione di antenne TV. 


numero 


da non 














Avrete spesso notato che il Vostro 
c tester » serve a ben poco quando si 
tratta di misurare delle resistenze irv 
feriori à 5 il: anche gli strumenti mi¬ 
gliori, quelli che possiedono la scala 
« X 1 fì », sulle resistenze bassissime 
divengono imprecisi. 

Non parliamo poi dei tester € comu¬ 
ni » che hanno solo la scala ex 10 II » 
e c X 1000 il »: per questi, ogni resi¬ 
stenza minore di 5 H vale... zero! La 
lacuna puntualizzata, non è seconda¬ 
ria, ma anzi è certamente grave. 

Difatti, un tempo, lavorando con le 
valvole, le resistenze facenti parte dei 
circuiti erano tutte più o meno eleva¬ 
te, ma oggi, con i transistor, la misu¬ 
ra di pochi n e di frazioni di H è una 
necessità sentita. 

Ciò, prescindendo dall'esame dei 
secondari dei trasformatori di alimen¬ 
tazione, dai commutatori ed interrut¬ 
tori, dagli avvolgimenti RF ed altri 
lavori di routine. 

Nel mio lavoro, che praticamente si 
svolge più che altro su di un piar>o 
sperimentale, ho sentito spesso la 
necessità di misurare € meno di un 
ohm »: ho però € sentito » del pari an- 


Il vostro tester può misurare 
0,01 lì? Certo no, ma si tratta 
di un valore perfettamente ap¬ 
prezzabile dallo strumento che 
ora descriveremo. 

Non occorre altro per presenta¬ 
re questo «c prezioso » comple¬ 
mento del laboratorio che con¬ 
sente tutta una gamma di prove 
normalmente precluse non solo 
allo sperimentatore, ma anche al 
tecnico! 


che un certo fastidio all'idea di spen¬ 
dere un € centomila » per acquistare 
un ohmetro eccellente. 

Posto che una cifra del genere po¬ 
teva essere investita anche in qual¬ 
che altro strumento di più vasta uti¬ 
lizzazione, ho deciso di progettare e 
costruire da solo l'ohmetro per resi¬ 
stenze basse. 

Il risultato del lavoro relativo è ri¬ 
portato in questo articolo: chi ritiene 
giuste le mie considerazioni, e vuole 
realizzare per sé un duplicato del mio 
strumento mi segua. 


DESCRIZIONE GENERALE 

L'ohmetro dispone di tre portate 
che, tanto per essere in linea con i 
c tester » correnti, definirò: x 1 fi, 
X 0,1 ft; X 0,01 fi. 

Le letture possibili al centro della 
scala sono indicativamente 15 fi; 
2,5 fi; 0,25 fi. 

Nella portata c minore », ovvero 
0,01 fi, un cinquantesimo di lì è 
letto con precisione: misura del tutto 
impossibile con qualunque tester o 
ohmetro di tipo normale. 

L'indicatore impiegato ha un valo¬ 
re di 0,5 mA e presenta una resi¬ 
stenza interna di 260 fi. L'ultimo va¬ 
lore è importante perché determina 
gli shunt da impiegare. 

L'alimentazione dell'ohmetro preve¬ 
de una tensione di 1,5 V. Nella por¬ 
tata più bassa, attraverso il circuito, 
o il componente misurato, scorre una 
notevolissima intensità: 0,5 A. E' que¬ 
sto un fattore che deve essere atten¬ 
tamente considerato se la misura de¬ 
ve essere compiuta su qualche semi- 
conduttore o altro componente dan- 
neggiabile dalle correnti forti. 
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Per altro« sì deve anche prevedere 
una sorgente di alimentazione inter¬ 
na che € regga » Tintensitè richiesta: 
ovviamente, se la tensione c cades¬ 
se » sotto il carico, tutta Tindicazione 
diverrebbe imprecisa. 

Per essere certi che ciò non avven¬ 
ga, Talimentazione può essere costi¬ 
tuita da tre grosse pile a torcia di 
tipo G.B.C. 11/0732-00 (alta capacità) 
collegate in parallelo. 

Come si nota dallo schema, pro¬ 
prio per non lasciare accidentalmen¬ 
te in funzione lo strumento, con i 
puntali in cortocircuito,* scaricando co¬ 
sì in breve la batteria di pile, il cir¬ 
cuito prevede l'interruttore a pulsan¬ 
te € P ». Il pulsante deve essere pre¬ 
muto prima e durante ogni misura: 
lasciandolo libero l'alimentazione in¬ 
terna è esclusa. A differenza dagli 
ohmetri € normali » che prevedono 
un unico azzeratore per tutte le por¬ 
tate, questo strumento ha un poten¬ 
ziometro di azzeratore per ogni gam¬ 
ma. Durante l'impiego, pertanto, è 
necessario prima scegliere la porta¬ 


ta mediante il commutatore SIA/SIB; 
poi porre in corto circuito i puntali, 
quindi premere € P » ed azzerare l'in¬ 
dice mediante il potenziometro (R4, 
R6 oppure R8) appartenente alla por¬ 
tata. 

ASSEMBLAGGIO 

Lo strumento è montato su di un 
pannello « surplus » trovato già pron¬ 
to nell'armadietto dei csemi-rottamì». 

Questa soluzione forse non consen¬ 
te la migliore estetica, ma il com¬ 
plesso è ugualmente funzionale. Il 
lettore che eventualmente desideri 
duplicare il progetto può certo preve¬ 
dere un contenitore più elegante: ma¬ 
gari una bella scatola Teystone G.B.C. 
in plastica nera, davvero adatta agli 
strumenti in genere. 

Poiché nell'indicatore scorrono del¬ 
le correnti notevoli, come abbiamo 
visto, e che tali correnti attraversano 
sia il pulsante che il commutatore, 
queste parti devono essere scelte con 
gran cura. 


Difatti, se il loro contatto presen¬ 
tasse una sia pur minima resistenza 
il valore relativo apparirebbe in se¬ 
rie con quello misurato, falsandolo. 

Nella produzione G.B.C., i pulsanti 
eccezionalmente buoni, anzi ottimi 
non mancano davvero: dalla pagina 
702 alla 708 del catalogo « A-G » vi 
è tutto uno... « shov^ » di tali prò* 
dotti. 

Fra i molti, è bene scegliere un 
modello ad elevato carico di rottura, 
3-4 A; ad esempio i pulsanti GL/ 
0590-00; GL/0820-00; GL/1120-00; 
GL/1160^ e simili. 

Relativamente al commutatore la 
scelta è meno facile; i normali € ro¬ 
tativi » hanno in genere un carico 
massimo di 2 A; i deviatori a slitta 
sono certo da evitare perchè la loro 
precisione non è la più adatta ad uno 
strumento di laboratorio. 

Una c via di mezzo » tra le solu 
zioni, forse la più razionale, può es¬ 
sere l'impiego di commutatore rotati- 
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Fig. 7 • Vista potlariof* dallo strwmanle. 



vo ma con i « wafor » collegati in 
parallelo, contatto per contatto. In 

I T tal modo, le spazzole operano tutte 

insieme e se anche una, nel tempo 
I (da nuovi, i commutatori funzionano 
I sempre bene) inizia a dare un con¬ 
tatto poco buono, le altre supplì- 
* scono. 

Il concetto informatore è stato se¬ 
guito anche nel prototipo, che usa 
per l'appunto un commutatore a 6 
vie e 3 posizioni G.B.C. GN/0430-00 
con le vie collegate in parallelo a 
tre a tre. 

La filatura dell'ohmetro, sempre a 
causa delle correnti elevate, deve es¬ 
sere effettuata con del filo piuttosto 
grosso (1,5 mm) e le connessioni non 
devono essere lunghe più dello stret¬ 
to necessario: se così non è, Tohme- 
tro può... misurare sè stesso! La me¬ 
desima nota vale per le saldature: 
una connessione € semifredda » può 
assumere un valore di resistenza pari 
a diversi decimi di n, o di qual¬ 
che 

Chi non sa saldare più che bene, 
trascuri questo progetto! Un piccolo 
problema, lo pongono anche i cavet¬ 
ti di prova, i terminali. 

Per questo speciale ohmetro, I nor¬ 
mali c puntali preparati » sono scon¬ 
sigliabili: hanno fili troppo lunghi e 
troppo sottili. Sarè invece da impie¬ 
gare, per la realizzazione dei termi¬ 
nali, un buon cavetto flessibile da 
0 1,5 mm, procurando che ciascun 
probe non risulti più lungo di 50 cm 
e che termini con un « puntale » 
davvero a punta, capace di assicura¬ 
re un contatto più che buono. 

Sempre per evitare la misura di 
resistenze parassitarie, non conviene 
che l'ingresso dell'ohmetro sia for¬ 
mato da boccole o serrafili: appare 


Fig. 3 • Pannello frontaU dairoHmafro par 
rasittania batta. 


invece più razionale saldare i termi¬ 
nali di prova direttamente al curso¬ 
re di SI/A, MI, Bl; nonché a RI, 
R2, R3 ecc. ecc. 

MONTAGGIO DELLE 
RESISTENZE SPECIALI 

In questo strumento, sono utilizza¬ 
te delle resistenze del valore... intro¬ 
vabile, ovvero delle resistenze che 
devono essere autocostruite: esse so¬ 
no RI (29 n), R2 (2,6 il) R3 (0,26 H). 
La loro realizzazione, a dispetto di 
ciò che può parere, è visibilmente 
facile. 


Basta acquistare 3/4 metri di filo 
di manganine di 10 oppure di 
100 n al metro, e tagliare gli spez¬ 
zoni che servono. Se la manganine 
non è reperibile, va bene qualunque 
altro filo resistente dalla misura no¬ 
ta: poniamo nichel-cromo o altro di 
cui si conosca la precisa resistenza al 
metro. 

Questi fili resistenti sono in vendi¬ 
ta presso ogni negozio di materiale 
per elettricisti-impiantisti, o magazzi¬ 
no che tratti accessori per stufe elet¬ 
triche, scaldabagni ecc. ecc. 
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Fig. 4 • Vitt« d•H•gl^«ta d«l commu* 
tatof* di portata. Si notino i contatti 
connotai dirottamonto in parallolo, dal* 
l'uno all'altro ■ wafor ». In tocondo 
piano, tul pannollo piattico, ti tcor* 
gono R1-R2-R3 ricavato da una roti* 
atonia por fornollo olottrico. 


Ebbene, posto che voi scegliate il 
filo da 10 n al metro, per esempio, 
avrete 10 cm di filo per ogni ohm; 
allora ne taglierete uno spezzone 
lungo 2 metri e 90, per RI; un altro 
da 26 centimetri per R2; infine uno 
da 2,6 centimetri per R3. 

Gli spezzoni saranno poi avvolti a 
rocchetto su qualunque specie di sup¬ 
porto isolante, badando di non corto¬ 


circuitare le spire. 

Eseguiti i terminali (che saranno 
a rivetto data Timpossibilitè di sal¬ 
dare il nichel cromo e la manganina) 
le resistenze saranno pronte. 

Usando una cura puntigliosa per 
l'esecuzione di questo lavoro, evi¬ 
tando errori, Tohmetro risulterà auto¬ 
maticamente preciso. 


CALIBRAZIONE DELU SCALA 

Gli Indicatori di 0,5 mA (260 il) 
offerti dalle Case, sono tutti muniti 
di una scala lineare, in genere divi¬ 
sa in 10 settori. 

Per il nostro impiego, invece, la 
scala dovrebbe essere esponenziale. 

E' certo possibile togliere la calot¬ 
ta aH'indicatore, togliere la scala, 
sbiancarla a spruzzo e ridisegnarla: 
si tratta però di una operazione... 
« riservata » ai bravissimi ed a chi 
ha molto tempo, moltissima pazienza, 
capacità in fatto di disegno. 

Chi manca di tutte queste qualità, 
può rimediare tracciando una tabel- 
lina di comparazione da applicare al- 
Tohmetro per un facile controllo. 

La tabellina sarà preparata come 
ora dirò. 

Posto il commutatore sulla portata 
€ A », ovvero x 1 ft, ed effettuato 
l'azzeramento tramite R5, si prende¬ 
rà uno spezzone lungo 1 metro di 
filo resistente da 150 H/m. e lo si mi¬ 
surerà. L'indicazione, cadrà attorno al 
« 0,3 » della scala divisa in dieci 
parti: ed allora sì scriverà: A : 0,3 = 
= 150 a 

Di seguito si taglierà via dal me¬ 
tro di filo uix) spezzone da 10 cm.. 



Pr«iio 

di lutine 


B1 tre pile de 1.5 V cedevne collegete in perellele 

P pwltente ynipelere in chiusure 

MI t millemperometro de 500 ^A, 260 H 

RI vedi tetto 

R2 vedi tetto 

R3 vedi tetto 

R4 : retittere de 220 H * V 3 W . 10% 

R5 peteniiemetro e filo lineerò de 470 12 • 1 W • 2 \ 
R6 retittore de 22 12 • 1 W • 5% 

R7 : poteniiometro e file lineerò de 100r2*1W*2W 
R8 : retittore de 2.2 H • 1 W * 5% 

R9 poteniiometro de 4,7 12, e filo lineerò • 1 W • 2 V 
RIO t retittore de 15 H - 1 W * 5% 

RII : retittore e filo de 1 12 • 5 W • 10% 

S1A/S1B: commutetore rotente (vedi tetto) 


* Prone netto di listino 


11/0732*00 
Gl/1160-00 
n 0890-00 


OR 0111-07 
DP 2201*47 
OR/0150*59 
DP 2201*10 
OR/0130-19 
OP/2200-04 
OR/0150-51 
OR 1300-21 
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Fig. S - di valor* molto 

batto, pottono attoro facilmanto ot< 
lanuta da aiamanti « NI-CR ■ par ri- 
tcaldamanto, cagliando una taiiona 
brava dalla bobina. In quatto tato, 
la ratitfania intarita ha un valora pa* 
fi a 30 n. 



e si misureranno i 90 cm. restanti. 
Stavolta Tindicazione potrà salire a 0,5 
ed allora si scriverà: A : 0,5 = 135 H. 
Tolti ancora 10 cm. di filo si scriverà 
la successiva indicazione... e cosi via. 

Press'a poco, la tabellina potrà ri¬ 
sultare simile a questa, puramente 
indicativa: 


SCALA A 


INDICAZIONE 

RESISTENZA 

0.3 

150 0 

0.5 

130 n 

1 

105 n 

1.5 

70 n 

2 

35 n 

3 

24 n 

4 

i5n 

5 

lon 

6 

7n 

7 

4n 

8 

' 2n 

9 

1 n 


Il medesimo lavoro dovrà poi es¬ 
sere effettuato per tracciare la sca¬ 
la c B », ovvero x 0,1 il. Si userà 
questa volta del filo da 15 H al me¬ 
tro, o comunque a resistenza bassa, 
per conseguire la massima preci¬ 
sione. 

Il medesimo filo servirà per cali¬ 


brare l'ultima scala; la c C ». Ovvia¬ 
mente qui sarà necessario lavorare 
sui centimetri, e tagliare giusti al mil¬ 
limetro gli spezzoni: in caso contra¬ 
rio, addìo precisione! 

Ovviamente, chi dispone di un 
ponte può procedere ad una doppia 
calibrazione misurando a priori gli 
spezzoni... € campione ». 

Sono però convinto che chi pos¬ 
siede codesto strumento non abbia 
grande necessità dì quest'altro ohme- 


tro, anche se le destinazioni c fun¬ 
zionali » dei due indicatori sono di¬ 
verse. 

Non c'è altro da dire. Come ulti¬ 
missima raccomandazione, però, ne 
valga una capitale: Non impiegate 
materiali diversi da quelli consiglia¬ 
ti nella lista delle partii 

Impiegare gli esatti valori, è Tuni¬ 
ca possìbile garanzia per una ottima 
riuscita del montaggio. 


su 


ATTENZIONE! 


* di Tecnica N. 9 


RADIO - TV 


sono apparse le descrizioni delle 
scatole di montaggio 

UK 125 - GRUPPO COMANDI STEREO 
UK 615 - ALIMENTATORE 24 Vc.c. 
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a ciascuno 



il suo mangìaiiastrì... 

'^ombiphon 


urge un 



akkord 

fm843 


Radioregistratore, mangianastri a cassetta «AKKORD» 

L'apparecchio è costituito da un registratore mangianastri a 
cassetta e da un radioricevitore portatile a transistor per FM- 
OL-OM-OC e Possibilità di impiego come autoradio e di 
registrazione diretta dal ricevitore, da un microfono o da un 
registratore esterno e Potenza d'uscita: 2W come portatile • 
4 ~ 6 W come autoradio e Impedenza d'uscita: 4,5 O e Ali¬ 
mentazione: 9 Vc.c. oppure 220 Vc.a. tramite apposito alimentatore, 
oppure dalla batteria dell'auto a 6 o 12 Vc.c. • Dimensioni: 
315 x 200 x 95. 


IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI DELL'ORGANIZZAZIONE G. B. C. IN ITALIA 



































L« r«Uflv« Htpotf#, p^r Utt^ra o pubbikafa in quatta rubrica ad intindacabila giudixio dalla radaziona, saranno data facondo l'ordina 
di arrivo dalla richiatta ttatta. 

Sollacitazioni e motivazioni d'urganza non possono assara prosa in considaraziona. 

La domanda avanzata dovranno assara accompagnata dairimporto di lira 2.000 ancha in francobolli a coparfura dalla spasa postali 
o di ricarca, parta dalla quali saranno tanuta a disposiziona dal richiadanta in caso non ci sia possibila darò una risposta soddi- 
sf acanta. 


Sig. GIANMAHEO R. • Milano 

CliMs iafamistiaai tulU «calta ai aa galva- 
w aiaatra a*' b loiMira di carraati dabali. 

Lr caraneristiche che determinano la 
scelta di un galvanametro in genere sono 
le seguenti: 

\) La sua resistenza interna. 

2) Il suo tempo di arresto, cioè il periodo. 

3) La sua sensibilità. 

La resistenza interna deve essere scelta 
in base alla resistenza del circuito esterno 
nel quale dovrà essere inserito il galvano- 
metro. 

In circuiti esterni che presentino una re¬ 
sistenza elevata si dovranno impiegare dei 
galvanametri di alta resistenza interna in 
modo che la loro deviazione non venga so- 
vrasmorzata dal circuito esterno. 

La resistenza di smorzamento ottima 
(smorzamento critico, cioè con tempo di ar¬ 
resto minimo e sovraelongazione minima) 
è sempre indicata nelle tabelle contenenti 
i dati caratteristici di ciascun gjolvanometro. 

I galvanametri aventi una bassa resisten¬ 
za interna devono invece essere impiegati 
per misurare le tensioni di caduta ai capi 
di basse resistenze oppure unitamente a 
delie termocoppie. 

Cai variometri aventi una resistenza dei- 
Vordine di IO fi ed anche meno, sono 
usati come potenziometri di precisione e 
ponti di Kelvin mentre i galvanametri con 
resistenza di 50 fi sono adatti per i 
ponti di Wheastone. 

Nel caso si debbano misurare le devia¬ 
zioni angolari, con correnti prodotte da fo¬ 


tocellule, sono adatti i galvanametri con re¬ 
sistenza da 140/150 fi. ma per i circuiti 
a fotocellula bilanciati è consigliabile firn- 
piego di galvanametri da IO fi. 

Il tempo di arresto-periodo dei galvano- 
metri può variare da 0,1 a 20 secondi, se¬ 
condo il tipo di galvanametro e secondo la 
misura che si intende eseguire. 

Per misure generali di laboratorio, dove 
in genere è richiesta una elevata sensibi¬ 
lità, il tempo di arresto di 2 secondi è da 
ritenere normale. Riducendo il tempo di 
arresto Vequipaggio galvanometrico, e la 
relativa sospensione, diventano più robu¬ 
sti ma evidentemente la sensibilità dimi¬ 
nuisce unitamente con la resistenza di 
smorzamento. 

La sensibilità viene espressa in millime¬ 
tri per microampere (mml\kA), almeno 
nella maggior parte dei casi. Essa nelle 


misure di cadute di tensione può essere 
espressa in millimetri per microvolt 
fmm/pVL 


Sig. CARLI G. • Roma 

Etaaada ia pataaMa di va FtEOUENCY METEt 
2110 aliaiaafafa caa batfaria datidararabba da* 
tarla di va aUmaatatara dia caaaaata di vfilii* 
lara la rata alattrka a 220 V 50 Ni. 

In figura / è riportato lo schema di un 
alimentatore stabilizzato studiato apposita¬ 
mente per alimentare i frequency meter 
della serie BC22I, A questo proposito rite¬ 
niamo fare presente ai possessori di detti 
apparecchi che le differenze costruttive fra 
gli schemi elettrici pubblicati da talune ri¬ 
viste ed i circuiti originali dipendono dal 
fatto che VSCR2II è stato costruito in nu- 
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merose serie le quali, in taluni casi, differi- 
scono leggermente l'uno dairaltra. Dette se¬ 
rie sono facilmente riconoscibili dato che 
alla sigla SCR22I viene fatta seguire una 
lettera, od un gruppo di lettere: così esisto¬ 
no sul mercato del surplus SCR22I tche 
poi in definitiva sono più noti come 
BC22n A. B, C. D. E, F, f, K, L. M, 

O, P, Q, R, S, T. AA, AC, AE. AF, AG, 
AH. Af, AK, AL, AM, AN. 

i valori relativi alValimentatore in que¬ 
stione sono stati riportati direttamente sul¬ 
lo schema. 

La resistenza R da 7,5 kCì ( regolabilef 
dovrà essere regolata in modo che a pieno 
carico, cioè con il BC22I inserito, la correi! 
te del terminale di catodo del tubo 
VR-150 verso terra, sia delVordine dei 15 
m.1. 


Sig. BELLINI S. • Milano 

E' ìnHrMMto «lU pwbbikagtofi# di uno «cH** 
HM di wn •lim«fitater« tt«bilistat« a valvola por 
tonaiofiì comproM fra 750 o 3é0 V • 70 mA. do- 
•fioafo ad alimootaro w« pkcolo apparocchio 
indwttrtalo. 

La figura 2 si riferisce allo schema elet¬ 
trico di un alimentatore stabilizzato nel 
quale sono impiegate esclusivamente val¬ 
vole, di tipo americano, e precisamente: 
h5U4-CA. 1-6X4, I-6AS7-C. l-òSf7. più due 
tubi stabilizzatori OBì e OA5. 

La tensione può essere regolata con un 
margine molto ampio, compreso fra 235 V 
e 550 V, mentre la massima corrente ero¬ 
gabile è delFordine di 100 mA. £* pure di¬ 
sponibile una tensione negativa che può es¬ 
sere variata fra 0 e —35 V. 


Il valore dei componenti è il seguente: 
R, = 0.47 MCI I W: R, = 0.33 Mft - 
/ W: R» = 0.1 Miì I W; Rs - 20 kiì 
IO W; R^ I Miì I W. R. ^ I Miì • I 
W: R, = IO kiì - IO W: R. = 0.5 Miì 
potenziometro - I W; R. = 0.33 Miì I 
W; Rm = 20 kiì 5 W: R,, = 5 kiì 
5 W; Ru ^ 5 kiì potenziometro - 5 Vi'; 
Rn = 0.33 Miì t W 
C, = /6 nf 600 V; G = /6 uf • 600 
V; G = I mF - 600 V: Cs ^ 8 liF - 450 V: 
G = ^ Hf • 600 V; G = 40 nf . 450 V: 
G = 40 Hf • 450 V; G = I uF 600 V; 
G ^ 0,t \kF • 600 V. Li = impedenza 
BF 15 H, 200 mA: Li = impedenza BF 15 
H, 60 mA. T = trasformatore ingresso uni¬ 
versale. secondario 350 • 0 - 350; 5 V. 
6.3 V. 


Sig. CARDONE R. - Fironza 

Doaidora conoacoro akwiia parfkolaritè cKa 
diatiogwono la foratura dalla aloaatwra o augi* 
attroiii improgati por aaogwirlo 

La foratura, come dice la parola stessa, 
consiste nell'operazione di forare un ogget¬ 
to di qualsiasi metallo esso sia. Questa ope¬ 
razione generalmente viene effettuata me 
diante l'impiego di punte in acciaio tem¬ 
perato, oppure in acciaio rapido, che ven 
gotto fatte penetrare nel pezzo da forare, 
imprimendo loro un movimento di rotazio¬ 
ne sul proprio asse. Questo movimento na¬ 
turalmente deve essere accompagnato da 
una pressione longitudinale 

Tali operazioni generalmente vengono 
effettuate con trapani, a mano oppure elet¬ 
trici a seconda delle esigenze, nei quali 
sono usate esclusivamente punte elicoidali. 

L'alesatura consiste invece nell'operazio¬ 
ne che si effettua per portare i fori esegui¬ 
ti con il trapano, od altro sistema, esatta¬ 
mente alle dimensioni stabilite, rettifican¬ 
done eventualmente la loro direzione e ren¬ 
dendo, nello stesso tempo la superficie fo¬ 
rata ben levigata, eliminando le asperità, 
o altre tracce, lasciate dalla punta elicoi¬ 
dale. 

Per le operazioni di alesatura si adopera¬ 
no degli specUtli attrezzi detti alesatori che 
generalmente sono di acciaio temperato che 
possono essere azionati a macchina oppure 
a mano. Naturalmente ne esistono di diver¬ 
se forme che si adattano ai fori cilindrici, 
a quelli conici ed a queli aventi altra for¬ 
ma come ad esempio a sezione quadratu. 

CU alesatori per i fori conici e cilindrici 
vengono fatti lavorare imprimendo loro un 
movimento rotatorio mentre gli alesatori 
per i fori a sezione quadrata lai*orano 
esclusivamente con un movimento di tra¬ 
slazione. 

In figura 3 è visibile il disegno di due gi¬ 
ramaschi adatti ad imprimere il movimen¬ 
to rotatorio, a mano, a degli alesatori per 
fori cilindrici e conici. 
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misuratore di campo 
con televisore EP 731 


# Televisore incorporato e Ricezione portanti video e suono 

• Ricezione canali VHP e UHF • Transistorizzato • Portatile 


principali caratteristiche 

Campo di frequenza: 50 -r 83. 160 -ì- 230. 470 -h 790 MHz a regolazione continua. 

Precisione di frequenza: ± 3%. 

Campo di misura: da 20 pV a 10 mV (da 26 a 80 dB) fino a 0.1 V con attenuatore esterno da 20 dB. 

Precisione di misura: ± 3 dB in VHF e ± 6 dB in UHF (detta precisione viene migliorata grazie alla tabella di taratura di 
cui ogni apparecchio ò dotato). 

Impedenza di ingresso: 75 il sbilanciata; 300 il bilanciata mediante traslatore di impedenza 751300 fi fornito a richiesta. 

Caratteristiche del televisore: sistema CCIR • 625 linee • 25 quadri • modulazione video negativa • modulazione suono FM 
• distanza • intercarrier •; 5.5 MHz. Standard diversi a richiesta. 

Dimensioni dello schernK): 180 x 140 mm. 

Uscita BF: 200 mV max. 

Alimentazione: 220 Vca ± 20%: 50 ^ 60 Hz: oppure con accumulatore esterno 12 V. fornito a richiesta. 

Dimensioni: 370 x 230 x 300 mm. - Peso: kg. 10. 


STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO ELETTRONICI U ELETTRONICA PROFESSIONALE 
□ Stabilimtnto t Amminittraziont: 20068 Ptschitra Borromeo • Platticopoli • (Milano) □ Ttitfono: 9060424/425/426 □ 
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CORRISPONDENZE DEI TRANSISTOR 


Tipo 

Corrispondonte 

EUR 

AM 

QIAP 


2SA7S 

AFn5 

AF131 

AF136 

QFTÌ30 

OC170 

OC614 

SFT317 

2N110 


2SA7« 

AF124 

AF126 

AF134 



28A7T 

AF124 

AF126 

AF134 



28A78 

ASY75 



28Aao 

AF116 

AF124 

AF131 

AF136 

OFT43B 

OC170 

OC614 

SFT317 

2N371 


28Aai 

AF115 

2N372 



AF124 

2N1633 



AF131 

2N1634 



AF136 

QFT43B 

OC170 

OC614 

SFT317 

2Nie36 


28At2 

AF115 

AF125 

AF131 

AF134 

AF136 

QFT43B 

OC170 

OC614 

8FT317 

2N373 


2SAS3 

AF115 

2N274 



AF124 

2N370 



AF131 

2N371 



AF136 

2N372 



QFT43B 

2N373 



OC170 

2N374 



OC614 

2N412 



SFT317 

2N1633 

2N1634 

2N1638 


28AS4 

AF115 

2N128 



AF126 

2N274 



AF131 

2N370 



AF136 

2N371 



QFT43B 

2N372 



cx:i7o 

2N373 



OC614 

2N374 



SFT317 

2N412 

2N1633 

2N1634 

2Nl63e 


28Af5 

AF115 

AF124 

AF131 

AF136 

QFT43B 

OC170 

OC814 

SFT317 

2NS44 


28Aie 

AF125 

AF134 




Tipo 

Corrispondente 

^EUR 

AM 

QIAP 


2SAM 

AF115 

AF124 

AF131 

AF136 

QFT43B 

OC170 

OC614 

SFT317 

2N481 


28A90 

AF115 

AF124 

AF131 

AF136 

GFT43B 

OC170 

OC614 

SFT317 

2N499 


28A92 

AF126 

2N2S2 

2N345 

2N374 


28A93 

AF126 

2N129 



AF134 

2N306 

2N417 


28A101 

AF127 



28A102 

AF126 

AF134 

AF181 

ASZ20 



28A103 

AF126 

AF134 

AF181 

ASZ20 



28A104 

AFIie 

AF125 

AF134 



28A109 

AF114 

AF124 

AF130 

AF135 

QFT42A 

OC171 

OC615 

SFT358 

2N289 


28A10t 

AF115 

2N370 



AF124 

2N371 



AF131 

2N372 



AF136 

2N373 



QFT43B 

2N374 



OC170 

OC614 

SFT317 

2N499 


28A109 

AF115 

2N274 



AF124 

2N370 



AF131 

2N371 



AF136 

2N372 



QFT43B 

2N373 



OC170 

2N374 



OC614 

SFT317 

2N481 


28A110 

AF115 

2N274 



AF124 

2N370 



AF131 

2N371 



AF136 

2N372 



QFT43B 

2N373 



OC170 

OC614 

SFT317 

2N374 


28A111 

AF115 

2N274 



AF124 

2N370 



Tipo 

Corrispondente 

EUR 

AM 

QIAP 



AF131 

2N371 



AF136 

2N372 



QFT43B 

2N373 



OC170 

OC614 

SFT3t7 

2N374 


28A112 

AF115 

2N274 


AF124 

2N370 



AF131 

2N371 



AF136 

2N372 



GFT43B 

2N373 



CXITO 

2N374 



OC614 

SFT317 

2N499 


28A118 

AF114 

AF124 

AF130 

AF134 

AF135 

QFT42A 

OC171 

OC61S 

SFT358 

2N384 


28A117 

AF114 

AF124 

AF130 

AF135 

QFT42A 

OC171 

OC815 

SFT358 

2N1178 


28A118 

AF114 

AF124 

AF130 

AF135 

QFT42A 

OC171 

OC615 

SFT356 

2N1179 


28A121 

AF115 

2N384 

2T201 


AF125 

2N1177 



AF131 

AF134 

AF136 

AFZ12 

QFT43B 

OC170 

OC614 

SFT317 

2N1180 


28A122 

AF115 

2N384 

2T201 


AF125 

2N1178 



AF131 

AF134 

AF136 

AF212 

QFT43B 

cx:i7o 

CX^14 

SFT317 

2N1180 


28A123 

AF115 

2N384 

2T201 


AF128 

2N1179 



AF131 

AF134 

AF136 

AFZ12 

QFT43B 

OC170 

OC614 

SFT317 

2N1180 


28A124 

AF124 

2N384 

2T203 


AF134 

AFZ12 

2N1180 



694 


SPERIMENTARE - N. 9 - 1969 



























Corrispondente 

Tipo 

EUP 

AM 

GIAP 

2SA12S 

28A141 

28A142 

28A143 

28A144 

28A145 

28A148 

28A147 

28Aia 

28A149 

28A1S2 

28A1S3 

28A154 

28A1S5 

AFZ12 

AFIDI 

AF116 

AF127 

GFT45 

OC45 

OC390 

OC612 

SFT307 

AFIDI 

AF116 

AF127 

GFT45 

OC45 

OC39D 

OC612 

SFT3D7 

AFIDI 

AF117 

AF126 

GFT44/15E 

CX:44 

OC41D 

OC613 

SFT30e 

AFIDI 

AF117 

AF124 

GFT44/15E 

ocu 

OC41D 

OC813 

SFT3De 

AFIDI 

AF116 

AF124 

GFT45 

OC45 

OC39D 

OC612 

SFT3D7 

AFIDI 

AF116 

AF127 

GFT45 

CX:45 

OC390 

OC612 

SFT3D7 

AF127 

AF127 

AF127 

AF126 

AF124 

AF1D5 

AF116 

AF126 

AF132 

AF137 

GFT43A 

SFT316 

AF1D6 

AF116 

AF124 

AF126 

AF132 

AF134 

2N384 

2N118D 

2N218 

2N135 

2N137 

2N113 

2N624 

2N579 

2N4D9 

2N31D 

2N267 

2T206A 



Corrispondente 

Tipo . 

EUR 

AM 

GIAP 


AF137 

GFT43A 

SFT316 



28 A 1 Se 

AF115 

AF124 

AF125 

AF131 

AF134 

AF136 

GFT43B 

OC17D 

OC614 

SFT317 

2N384 


28A157 

AF124 



28A15e 

AFIDI 

AF117 

AF129 

GFT44/15E 

OC44 

OC41D 

OC813 

SFT3D8 

2N123 


28A161 

AF1D2 



28A167 

AFIDI 

AF116 

AF127 

GFT45 

OC45 

OC39D 

OC812 

SFT3D7 

2N41D 


28A164 

AFIDI 

AF116 

AF127 

GFT45 

OC45 

OC38D 

OC812 

SFT3D7 

2N135 


28A168A 

AFIDI 

AF116 

AF127 

GFT45 

OC45 

OC39D 

OC812 

SFT3D7 

2N308 


28A17S 

AF124 

AF134 

2N299 

2N384 


28A178 

AF126 

2N128 

2N300 


2SA178 

AF126 

AF134 



28A180 

AFIDI 

AF117 

AF127 

GFT44/15E 

cx:44 

OC41D 

OC613 

SFT3D8 

2N219 


28A181 

AFIDI 

AF116 

AF127 

GFT45 

OC45 

CX:39D 

OC612 

SFT3D7 

2N427 




Corrispondente 

Tipo 

EUR 

AM 

GIAP 

28A1t2 

AFIDI 

AF118 

AF127 

GFT45 

OC45 

OC390 

OC612 

SFT307 

2N254 


28A183 

AFIDI 

AF117 

AF127 

GFT44/15E 

OC44 

OC41D 

OC613 

SFT3C8 

2N78 


2SA184 

AFIDI 

AF116 

AF127 

GFT45 

OC45 

OC390 

OC612 

SFT307 

2N292 


28A192 

AF1C1 

AF117 

AF126 

GFT44/15E 

OC44 

OC410 

OC6^3 

SFT3C8 

2N411 


28A193 

AFIDI 

AF118 

AF127 

GFT45 

OC45 

OC39D 

OC612 

SFT3D7 

2N313 


28A195 

AFIDI 

AF116 

AF127 

GFT45 

OC45 

OC39C 

OC612 

SFT3D7 

2N135 


28A196 

AFIDI 

AF116 

AF127 

GFT45 

OC45 

CX:390 

OC612 

SFT3D7 

2N136 


28A197 

AF127 



28A198 

AF127 



28A199 

AF127 



28A2C0 

AF127 



2SA203 

AF127 



28A206 

AFIDI 

AF117 

GFT44/15E 

OC44 

OC41C 

OC613 

SFT3D8 

2N2S2 

2N1305 
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NSVOJSsl 

BREVETTATO 


Mod. TS 140 20.000 ohm V in c.c. o 4.000 ohm/V in c.«. 

10 CAMPI DI MISURA 50 PORTATE 

VOLT C.C. 


ECCEZIONALE!!! 

CON CERTIFICATO DI GARANZIA 


puntate 

sicuri 


VOLT CA. 

AMP. C.C. 

AMP. CA. 
OHMS 


REATTANZA 

FREQUENZA 


8 portate: 100 mV . 1 V - 3 V - 10 V 
100 V • 300 V • 1000 V 

7 portate: 13 V - 15 V - 50 V • 150 V . 500 V 
1500 V . 2500 V 

6 portate: 50 hA . 0.5 mA • 5 mA - 50 mA • 

500 mA - 5 A 

4 portate: 250 i*A - 50 mA • 500 mA - 5 A 

6 portate U X 0.1 • Q X 1 - O x 10 - U x 100 

U V 1 K . U X 10 K 
1 portata: da 0 a 10 MU 
1 portata: daOa5OH2-daOa5O0Hz 
(condenvester.) 

VOLT USCITA 7 portatet 13 V (condens. eiter.) - 15 V • 50 V 
150 V • 500 V . 1500 V - 2500 V 
DECIBEL 6 portate: da —10 dB a - 70 db 

CAPACIT/C 4 portate: da 0 a 03 mF (aliment. rete) 

da 0 a 50 uF . da 0 a 500 tiF 
da 0 a 5000 mF (aliment. batteria) 

Mod. TS 160 40.000 ohm V in c.c. t 4.000 ohm V in CA. 

10 CAMPI DI MISURA 48 PÒRTATE 
VOLT C.C. 8 portate: 150 mV - 1 V .1.5 V* 5 V 
30 V-50 V* 250 V-1000 V 

6 portate: 13 V - 15 V • 50 V - 300 V 
500 V . 2500 V 

7 p)ortate: 25 nA-50 i*A-03 mA-5 mA 
50 mA . 500 mA . 5 A 

4 portate. 250 HA.50mA* 

500 mA . 5 A 

6 portateiU x 0.1-U x 1 -U x 10 
U X 100-U X 1K-I> X lOK 
1 portata; da 0 a 10 MU 
1 portata, da 0 a 50 Hz • 
da 0 a 500 Hz (corìderìs.ester.) 

VOLT USCITA 6 portate: 13 V (corulen. 

ester.) • 15 V • 50V - 
300 V-500 V-2500 V 
DECIBEL 5 portate: da ~ 10 dB 
a • 70 db 

CAPACITA 4 portate: 
da 0 a 0.5 mF (aliment. rete) 
da 0 a 50 uF-da 0 a 500 i«F 
da 0 a 5000 mF 
(aliment. batteria) 

MISURE DI INGOMBRO 
mm. 150 X no * 46 
sviluppo scala mm 115 peso gr. 600 


VOLT CA 

AMP. C.C. 

AMP. CA 

OHMS 

REATTANZA 

FREQUENZA 


ITALY 


CIC 

KA 







20151 Milano □ Via Gradisca. 4 □ Teleloni 30 5241 / 30.52.47 30.80 783 


una grande scala In un piccolo tester 


ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 
CORRENTE 
ALTERNATA 

Mod. TA6/N 
portata 25 A • 

50 A . 100 A . 
200 A 



« 


DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A 
CORRENTE CONTINUA Mod. SH^30 portata 30 A 



PUNTALE ALTA TENSIONE 
Mod. ve 1/N portata 25.00Ò V c.c. 


CELLULA FOTOELETTRICA 
Mod. T 1/L campo di misura da 0 a ZOJOOO LUX 


TERMOMETRO A CONTATTO 
Mod. T 1/N campo di misura da —25 • 250 


DEPOSITI IN ITAUA: 

BARI • Biagio Qrimaldi 
Via Patubio, 116 
BOLOGNA . P I. Sibani Attilio 
Via Zartardi. 2/10 
CATANIA - RtEM 

Via Cadamoato, 18 


FIRENZE • Dr. Alberto Tiranti 
Via Frà Bartolomeo, 36 
GENOVA . P I. Conte Luigi 
Via P. Saivago, 16 
TORINO • Rodolfo e Òr. Brur>o Pomé 
C.ao D. degli Abruzzi, 56 bit 


PADOVA • Luigi Benedetti 
C.ao V. Emanuele. 103/3 
PESCARA • P.l. Accorti Giuteppe 
Via Otento, 25 

ROMA . Tardini di E. Cereda e C. 
Via Amatrice, 15 


IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI 
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

MOD TS 140 L. 10.600 franco nostro 

MOD TS 160 L. 12.500 stabilimento 
















SCHEMARIO G.B.C. 
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Ì^taBÉÉÉL U 


SCHEMA ELETTRICO DEL TELEVISORE G.B.C. UT/139-A 
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SCHEMA ELETTRICO DEL TELEVISORE G.B.C. TV/47 






























































































































































































































“ Questo 
marchio 
viene 
appiicato - 




lamenta 
po che 
tecnici 
anno controllato 
la valvola” 


Tutti riconoscono un prodotto di alta qua¬ 
lità. 

Essi lo indicheranno in particolare, e lo con¬ 
siglieranno. 

£ per questo che la BRIMAR dedica una cura 
scrupolosa alla realizzazione delle sue val¬ 
vole. 

Ognuna di esse passa per ben 81 diverse 
mani esperte. 

Le valvole sono controllate in ogni fase della 
catena di montaggio e, al termine della stes¬ 
sa. collaudate al 100%. 

Una differenza microscopica oltre i limiti di 
tolleranza non è assolutamente accettabile 
per la BRIMAR. 


Ogni valvola, dtthiarata idonea, deve risul¬ 
tare, per tutti gli 81 tecnici, la più perfetta 
possibile; perfezione, questa, raggiungibile 
solo grazie alle più moderne attrezzature. 

Solo allora le valvole sono pronte per por¬ 
tare il marchio BRIMAR. 













in Hi-Fi 
successo 

è IREI 



La IREI ai afferma nel campo 
degli audio box. Le loro alte 
prestazioni sono il frutto del¬ 
la grande esperienza acqui¬ 
sita da questa industria nel 
campo degli altoparlanti. 


IREI S.P.A. - Genova • Italia • C.so Gastaldi 19/1 • Tel. 313501 (5 linee) 























